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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Предлагаемая книга посвящена схемотехнике самых массо- 
вых серий микросхем — цифровых малой и средней степени интеграции. 
Известно, что в 70-е — 80-е годы в аппаратуре доминируют три вида 
таких микросхем; ТТЛ, КМОП и ЭСЛ. Их выпускают сотнями миллио- 
нов штук в год, Возможно, многие из них будут изготавливать до 
конца столетия. 

В каждом из трех видов микросхем существуют преемственно раз- 
вивающиеся серии. Имея описание микросхемы, можно реализовать ее 
свойства полностью. Каждая группа микросхем (к примеру, счетчиков, 
регистров) имеет сейчас много схемотехнических применений. Варианты 
схемотехники отображают’ как ход развития микросхем, так и расши- 
рение запросов потребителей. Вдумчивый читатель может проследить 
путь развития схемотехники от простейших микросхем до современных 
и Перспективиых. Кроме того, полезно сравнить, как исходные устройст- 
ва оптимизируются и трансформируются под схемотехнику ТТЛ, КМОП 
и ЭСЛ. 

` Автор надеется, что книга будет полезна и иачинающим, и опытным 
радиолюбителям, а также студентам и молодым специалистам. Они 
смогут осваивать цифровую электронику на практике: познакомившись 
с отдельными узлами и с параметрами крупносерийных микросхем, 
легче изучить теорию логических преобразований. 

Книга состоит из трех глав. Глава первая — наибольшая по объе- 
му, поскольку посвящена микросхемам ТТЛ. В ней рассмотрена не 
только их номенклатура, но и даны некоторые теоретические сведения 
(например, о триггерах), общие и для двух других глав. 

Во второй главе описаны самые экономичные массовые микро- 
схемы логики КМОП. Отметим, что микросхемы КМОП разрабатывали 
после внедрения в аппаратуру первых серий ТТЛ, поэтому во многом 
копировали их структуру. Микросхемы КМОП почти не потребляют 
энергию от источника питания, когда сигналы не поступают, т.е. во 
время ожидания. При обработке сигналов ток потребления микросхем 
тем больше, чем выше скорость работы устройства. Микросхемы ТТЛ 
потребляют статический ток, сравнимый по силе с динамическим. 
Отметим, что на предельных скростях работы токи потребления как 
для микросхем КМОП, так и для ТТЛ сопоставимы по уровням. 

Читателю, по-видимому, будет интересно по материалам первой и 
второй глав самостоятельно сравнить устройство однотипных микро- 
схем ТТЛ и КМОП. Следует подчеркнуть, что в ряде стран наращива- 
ется выпуск особых серий микросхем КМОП с шифром 74С (здесь 
цифра 74 заимствуется от названия массовых серий ТТЛ, буква С — от 
сокращения СМО5З, в русском варианте — КМОП). 

Микросхемы серии 74С по уровням электрических сигналов, на- 
пряжению питания, структуре и цоколевке в точности соответствуют 
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микросхемам ТТЛ серии 741$ (т.е. отечественной серии К555). Более ^ 
новые, высококачествениые варианты, называемые 74НС (Н— Шей), 
соответствуют серни 741.5 и по быстродействию, они постепенно вы- 
тесняют ее из многих видов цифровой аппаратуры. В последние годы. 
разработаны микросхемы КМОП с условным. названием ЕАСТ (фирма 
РайсНнИа), скорость переключения которых сопоставима с перспектив- 
ными микросхемами ТТЛ типа 74АТ.$ (серия КР15З3). 

В третьей главе рассмотрены микросхемы ЭСЛ. Это самая скоро- 
стная логика является, пожалуй, самой спорной. Потребителей отпу- 
гивает очень большая рассеиваемая мощность. Однако разработчики 
ЭСЛ много раз «спасали» эту логику от иаступления ТТЛ, открывая 
с ее помощью новые возможности увеличения быстродействия цифро- 
вых устройств. В настоящее время быстродействие ЭСЛ достигло 
субнаносекундного диапазона (серия К1500), а перспективные серии 
ТТЛ работают пока еще со скоростью в 3...4 раза меньшей. 

В книге используются таблицы номенклатуры и таблицы состояний. 
В таблицах номенклатуры перечисляются отечественные микросхемы, 
приводятся их зарубежные аналоги. В каждую таблицу сводятся микро- 
схемы определенного типа для нескольких сходных серий. Наличие 
микросхемы в серии отмечается крестиком. По мере появления новых 
микросхем читатель может самостоятельно сделать отметки в этих 
таблицах. Таблицы состояний отображают логические функции микро- 
схем. Здесь, как и на принциниальных схемах, использованы мнемони- 
ческие обозначения, которые сведены в табл. П.1, приведенную в При- 
ложении. 

Зная буквенно-цифровое обозначение, с помощью табл. П.2 мож- 
ио найти в этой книге интересующую микросхему ТТЛ серий К155, 
К555, К5З1, КР1533 и КРТ5З1. В таблице микросхемы перечислены в 
алфавитном порядке букв, входящих в их обозначение. 

Наименования отечественных цифровых микросхем отличаются от 
соответствующих зарубежных. Вместе с тем в иностранных радиолю- 
бительских журналах, а также в переводпых изданиях можно найти 
много полезных вариаитов применения микросхем. С целью ориенти- 
ровки в зарубежных названиях микросхем ТТЛ в табл. П.3З показана 
связь их с отечественными аналогамн. Таблица П.4 поможет найти в 
книге микросхемы КМОП серий К176 и К561 по их буквенно-цифрово- 
му обозначению. С соответствием наименований зарубежных и отечест- 
венных микросхем КМОП можно ознакомиться по табл. П.5. Микро- 
схемы ЭСЛ наносекундной (К500) и субнаносекундной серий (К1500) 
можно отыскать по табл. П.б и П.Т, где они перечисляются в порядке 
возрастания их условных номеров. 


1. ЦИФРОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ ТТЛ 
11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ТТЛ 


В цифровой микросхеме простейшие логические операции осу- 
ществляются с помощью логических элементов. В начале развития 
микроэлектроники каждая микросхема содержала обычно всего один 
логический элемент, подобный тому, который показан на рис. 1.1, а. 
По мере развития технологии на кристалле микросхемы стали разме- 
щать наборы таких элементов, а затем соедииять их в логические 
структуры. При этом принципиальная схема логического элемента ие 
менялась. 

Однако с течением времени импульсиые параметры микросхемы 
оказывались недостаточными и приходилось расширять диапазоны 
быстродействня, экономичность и помехоустойчивость микросхем за счет 
новой принципиальной схемы логического элемента. За четверть века 
последовательно сменилось около десятка таких схем. Чтобы их можно 
было легко различать, им присваивали сокращенные условные обозна- 
чепия. В обозначении, как правило, присутствует буква Л — начальная 
от слова логика. Этим словом в свое время условно назвали цифровой 
ключ. 

Устройство элемента резисторно-транзисторной логики, сокращенно 
РТЛ (рис. 11, а), отображает наличие в схеме компонентов: резисто- 
ров и переключательного транзистора. В 60-х годах микросхемы РТЛ 
довольно широко выпускались в гибридном толстопленочном исполне- 
НИИ. 

Присоединим на вход А логического элемента ОРТ (рис. 1.1} пе 
реключатель 51, движок которого может занимать два положения В 
и Н. В положении В на вход А подается напряжение высокого уровня 


и _ о _ 
= Она» а в положении Н — низкого 0„„ =0. На рис. 1.1, а на вход 


А подан сигнал высокого уровня. Тогда от положительного полюса 
источника питания Оп через резистор ВТ в базу транзистора втекает 
насыщающий базовый ток Г, являющийся здесь входным током высо- 


кого уровня п. Таким образом, элемент РТЛ включается входным 


напряжением высокого уровня. По-другому, это входное напряжение 
можно назвать активным логическим сигналом элемента РТЛ, 
Действительно, если в схеме (рис. 1.1, а) переключатель 51 нахо- 
днтся в положении Н, транзистор УТ1 открывающего тока получать 
не будет и поэтому закроется. Через вход А логического элемента ОО1 
будет стекать на землю очень малый входной ток низкого уровня 


= БО, т.е. ток утечки перехода коллектор-база транзистора УТ!. 


Этим током управлять нельзя. 
На этапе ламповых ЭВМ широко использовалась логика со вход- 
ными диодами. В транзисторном варианте она называется ДТЛ-диодно- 
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транзисторная логика. Этот элемент показаи на рис. 1.1,6. Ои имеет 
как бы обратный способ действия по сравнению с РТЛ. Входиые рези- 
сторы, сиижавшие принципиально время включения элемента РТЛ, 
заменены входными диодами УО1—\УОЗ. Транзистор УТ! активно за- 
крывается дополнительным виешиим напряжением смещения — Пем= 
=—1...—2 В. Диод УО4 отделяет входную матрицу УР1—УБЗ. \ 
Элемент ДТЛ РОГ (рис. 1.1,6) можно включить, если через нере- 
ключатель 51 его вход заземлить. Тогда диод УП|[ откроется, на- 
пряжение в точке схемы Х понизится до 0,7 В (это прямое падение 
напряжения на кремниевом диоде). Отрицательное напряжение — Чем 
переведет траизистор УТ! в режим отсечки, он разомкнется. На вы- 


ходе © появится напряжение высокого уровия кн: Отметим, 

что от входа логического элемента ДТЛ в это время стекает на землю 
. 0 

входной ток низкого уровня [,;= (Цив—0,7 В)/В1. 


Рис. 1.1. Первые логические элементы ТТЛ: 


а — однотранзисторный элемент РТЛ; 6 — элемент ДТЛ; в — простейший элемент 
ТТЛ; г, — функциональное обозначение, 


Когда на вход А от переключателя $51 будет подано напряжение. 

1 - 1 
высокого уровня Ц,х, диод закроется и поэтому входной ток [вх 
высокого уровня окажется пренебрежимо малым. На выходе О появится 
выходиое напряженне низкого уровня К к<0,3 В, так как транзистор 
УТ! получит от источника питания Ши, через диод У04 большой ` 
открывающий ток [; (учтем, что Цин существенно превышает — ем). 
Таким образом, в схеме ДТЛ база ключевого транзистора УТ! непо- 
средственно не связана с источником сигнала, в данном случае с пе- 
реключателем $1. Следовательно, транзистор не примет многие помехи 
от источника. 


6 


Нетрудно видеть, что в элементе ДТЛ входным  запускающим 
является ток низкого уровня, следовательно, для такой схемы актив- 


0 
ное — входное напряжение низкого логического уровня Чьх. Переход 


к низкому запускающему уровню оказался необходимым для обслужи- 
вания источников кодовых, цифровых, командных сигналов — кнопок, 
переключателей и контактов реле. Замыканию их контактов на провод 
с нулевым потенциалом сопутствует гораздо меньше ложных импуль- 
сов запуска (так называемый дребезг контактов), чем при их замыка- 
ний на высокий потенциал. 

После перехода к широкому выпуску интегральных полупроводни- 
ковых микросхем ДТЛ довольно быстро выяснилось, что для улучше- 
ния электрических параметров цифровых микросхем выгоднее заменить 
матрину диодов У21—УР4 (рис. 1.1,6) многоэмиттерным транзисто- 
ром (УТЕ на рис. 1.1,8). Поэтому название ДТЛ трансформировалось 
в ТТЛ, т.е. транзисторно-транзисторная логика. Одно время суще- 
ствовало сокращение Т?Л, но оио не привилось (в отличие от названия 
более поздней интегральной инжекционной логики, сокращеино и?Л, 
для которой не было принято сокращение ИИЛ). 

Элемент ТТЛ (рис. 1.1, 8) на дискретных компонентах не строился, 
так как многоэмиттерный транзистор разработали лишь иа этапе инте- 
гральной схемотехники. Четыре р-п перехода транзистора УТ! обра- 
зуют матрицу диодов, соответствующую диодам Ур1—\У04 элемента 
ДТЛ (рис. 1.1,6). 

Рассмотренные трехвходовые элементы РТЛ, ДТЛ и ТТЛ имеют 
функциональное обозначение, показанное на рис. 1.1, г. 

Существуют следующие разновидности микросхем ТТЛ: три раи- 
них без применения р-й переходов с барьером Шотки (стаидартные, 
маломощные и мощные), две со структурами Шотки ТТЛШ, а также 
три новые, перспективиые, усовершенствованные ТТЛШ, условио назы- 
ваемые ЕАЗТ, А5 и АГ5. На рис. 1.2 (в координатах потребляемая 
погическим элемеитом мощность — годы) показана взаимосвязь вариан“ 
тов ТТЛ. 


Рис. 1.9. Развитие ТТЛ (СТТЛ — Яолибк 
среднего быстродействия; МТТЛЫ— 
мощные; МмТТЛ — маломощные; ` 
ТТЛ —с переходом  Шотки; 
МиТТЛШ — маломощные с пере- 80 
ходом Шотки; А$ — перспектив- 
ные сверхскоростные с переходом 4) 
Шотки; АГ $ — перспективные эко- 
номичные с переходом Шотки; 


ЕАЗТ — компромнссные между АЗ 0 
тЫ у м 


Быстродействие самых разных по схемотехнике цифровых микро- 
схем принято сравнивать по так называемому времени задержки 
распространения сигиала д.р, Т.е. по интервалу времени от подачи 
входного импульса до появления выходного. Если принять во внимание 
потребляемую элементом мощность Рлот, то можно подсчитать энер- 
гию, необходимую этому цифровому элементу для переноса одного бита 
информации Эпот=фд,р' Рнот. По диаграмме (рис. 1.2) можно опреде- 
лить, что за двадцатилетие энергия Эно", затрачиваемая в элементе 
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ТТЛ, была уменьшена со 120...140 до 5...20 пДж, т.е. примерио на 

полтора порядка. Основная часть этой экономии получена в результате 

многократного уменьшения времени д.р. Одновременно путем усовер- 

шенствования технологических методов изготовления полупроводнико- 

вых структур удалось снизить в 2—3 раза и потребляемую мощность 
пот. 

Интересно, что теоретически наименьшая энергия переноса единн- 
цы информации равна произведению КТ. Здесь К — постоянная Больц- 
мана, Т — абсолютная температура. Произведение КТ — это энергия 
элементарного шумового выброса. Для Т==300 К Элот=КТ= 1,38. 19-23 
Ж300=4.10-° пДж. Таким образом, современные микросхемы, а сле- 
довательно, и ЭВМ, построенные на этой элементной базе, потребляют 
энергию, на девять порядков большую по сравнению с теоретическим 
пределом. Эту «энергетическую пропасть» полезно, однако, сравнить с 
„результатом развития, отображенным на диаграмме (см. рис. 1.2): 
может быть, к теоретическому пределу Элог=КТ удастся приблизиться 
через 120 лет? | 

Сейчас в блоках аппаратуры можно встретить все перечисленные 
варианты микросхем ТТЛ. Напряжение питания у них одинаковые 
Чии=5 В+10 %, а входные и выходные логические уровни совместимы. 
Микросхемы ТТЛ более новых серий имеют улучшенные электрические 
параметры, но расположение их выводов (т.е. цоколевка) остается 
прежним. Полная электрическая и конструктивная совместимость од- 
нотипных микросхем ТТЛ из разных сернй снимает многие проблемы 
развития и улучшения параметров аппаратуры и стимулирует наращи- 
вание степени внутренней интеграции вновь выпускаемых микросхем, 
когда на одном кристалле размещается все большее число функцио- 
нальных узлов, многие из которых ранее были самостоятельными мик- 
росхемами. 

Основиая номенклатура применяемых сейчас микросхем ТТЛ имеет 
средннй уровень интеграции. Советуем читателям самостоятельно под- 
считать (естественно, приблизительно) число транзисторов в микросхе- 
ме, например регистра (см. $ 1.15). На кристалле микросхемы такой 
сложности располагается 1000 и более транзисторов. 

Сейчас все более доступными становятся большие интегральные 
схемы (БИС). Это микропроцессоры, контроллеры к ним, запоминаю- 
щие устройства, программируемые логические матрицы и многое дру- 
гое. Число транзисторов в БИС приближается к 100000. Микропроцес- 
сорная сверхбольшая интегральная схема (СБИС) имеет 350000 траи- 
зисторов при числе разрядов процессора 32. Все же для решевия 
аппаратурных задач неболыного объема и для создания местных, ло- 
кальных узлов в так называемой цифровой среде, состоящей из мно- 
гих БИС, требуются и простые микросхемы. 

Анализируя работу микросхем в нифровой аппаратуре, можно 
условно определить, что до 20 $ из них должиы работать с пределъ- 
ными скоростями во входных устройствах приема данных, а примерно 
60 % —с умеренными в обрабатывающей, т.е. процессорной части. 
Остальные микросхемы могут быть низкоскоростными, экономичными. 
Они работают в индикаторных и регистрирующих устройствах. В общих 
чертах это соотношение существует и между объемами выпуска быст- 
родействующих, стандартных и низкоскоростных микросхем ТТЛ. 

Исходная схема элемента ТТЛ 60-х годов оказалась пригодной 
для масштабного моделирования: номиналы резисторов в ней` можно 
было увеличивать или уменьшать в определенное чнесло раз. Этим прие- 
мом пропорционально изменяют как быстродействие, так и потребляе- 
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мую мощность для микросхем разных серий. Существенные изменения 
в схему логического элемента были внесены лишь на этапе внедрения 
структур Шотки. В 80-е годы (см. рис. 1.2) энергию Эпот старались сни- 
жать путем постепенного уменьшения объема интегрального транзистора. 


1.2. СХЕМОТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТОВ ТТЛ 


Логическую функцию в элементе ТТЛ выполняет многоэмит- 
терный транзистор (рис. 1.3, а}. Ко входу логического элемента при- 
соединен управляющий переключатель $1, движок которого может 
занимать два положения —В и Н. В положении В на вход поступит 
напряжение высокого уровня, т.е. питающее напряжение Фит, в поло- 
жении Н— напряжение низкого уровня, соответствующее нулю потен- 
циала (потенциал земли, вход заземляем). Если на вход (см. рис. 1.3, а) 


Рис. 1.3. К пояснению работы входа ТТЛ с многоэмиттерным транзи- 
стором: 


а — путь входного тока; 6 — путь входного тока при иескольких входах; в — то» 
ки в транзисторе УТ! при высоком входном уровие; г — токи в простейшем ин- 
верторе 


подано низкое напряжение, появляется входной стекающий ток низко“ 
го уровня т: от провода питания Цин=5б В через базовый резистор 
Юб, через переход база — эмиттер транзистора УТ1, далее через кон- 
такт Н переключателя 51 на землю. Силу базового тока 1 = [в = 
= (Оа.-—Овэ)/Вв нормирует резистор Въ. В скоростных и экономич- 
ных микросхемах номиналы Кь взаимио отличаются в 15 раз. 


На рис. 1.3,6 показан транзистор УТ! с тремя эмиттерами Э1 — 
Э3 (два из них не присоединены). Уровень тока ей логического эле- 
мента РР| соответствует предыдущему случаю. Более тото, если все 
три эмиттера, т.е. логических входа РЬ1, соединить вместе, ток г 
практически не изменится. Таким образом, неиспользуемые входы мож- 
но оставлять разомкнутыми. Если заземлеи хотя бы один из входов 
элемента ТТЛ (рис. 1.3,6), смена логических уровией на остальных 
входах не влияет на выходное напряжение вых. 

В обеих схемах (рис. 1.3, а, 6) Чьых=0. Когда хотя бы один эмит- 
тер у транзистора УТ] заземлен, ток 1,хАУТь течет на землю по пути 
с малым сопротивлением, т. е. через переход база — эмиттер и пере-. 
ключатель $1. Переход база — коллектор транзистора УТ1 открыться 
не может, так как на нем нет избыточного напряжения более 0,7 В= 
—Овэ .. 

`Переведем движок переключателя в положение В (рис. 1.3, в). Те- 
перь переход эмиттер — база транзистора УТ! будет закрыт, так как 
нет разности потенциалов между эмиттером и базой, поскольку эти 
электроды присоединеиы к общему проводу питзиия. От положительно- 
го полюса источника питания Чип=5 В на вход | поступает лищь вход- 
ной ток утечки высокого уровня п, не превышающий при нормальной 


температуре нескольких наноампер ни направленный «навстречу» эмит- 

терной стрелке, указывающей проводимость транзистора (напомним, 

что токи протекают в цепях от высокого потенциала к низкому). 
Большой по силе ток базы 1, теперь течет через открытый переход 


база — коллектор (т.е. вправо на рис. 1.3, 8), а затем через резистор 


нагрузки Е; к нулевому потенциалу. На коллекторе УТ! появляется на- 
пряжение высокого уровия 


Вых ^ Чиа [ВЫ (Вн = 86). (1.1) 


Таким образом, на рис. 1.3, в показан одновходовой элемент ТТЛ, 
не изменяющий фазу входного сигнала. Когда на вход [ подается на- 
пряжение низкого уровня Н, на выходе У будет также напряжение низ- 
кого уровня, а входному сигналу высокого уровня В будет соответство- 


вать выходное напряжение высокого уровня и х>0. Такой элемент 
назовем неинвертирующим. Напомним, что здесь активное, включаю- 
щее — входное напряжение низкого уровня, когда через управляющий 
переключатель $1 на землю стекает большой входной ток 10. Напри- 
мер, для стандартных элементов ТТЛ (основа серии К155) ток одного 
входа 10 =1,6 МА. 

Для инвертирующего логического элемента входные и выходные 
напряжения высокого и низкого уровней взаимно противоположны: В 
и Н, НиВ. На рис. 1.3,г показана простейшая схема инвертора ТТЛ. 
Здесь к предыдущей схеме добавлен транзистор УТ2, который «пере- 
ворачивает» фазу выходного напряжения. Если от переключателя $1 на 
вход 1 поступает напряжение высокого уровня В, оконечный транзис- 
тор УТ2 насыщается базовым током 1; и выходное напряжение низ- 


кого уровня на его коллекторе О становится близким к нулю, точ- 


нее, не превышает 0,3 В. Это наибольшее значение напряжения насы- 
щения коллектор — эмиттер для кремниевого транзистора УТ2. 
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Инвертор (рис. 1.3,г) является основой микросхем, выходы у ко- 
торых имеют открытые коллекторы; он широко применяется самостоя- 
тельно. Для обозначения логической функции — инверсии применяют 
специальные знаки. На принципиальной схеме кружком отмечается тот 
вход или выход, где сигнал претерпевает переворот фазы. Черта ннвер- 
син ставится над буквеиным мнемоническим обозначением данного вы- 
вода. К примеру, Г — инвертирующий вход, У — инвертирующий выход. 
Черта инверсни ставится и над символом команды или ее мнемоничес- 
ким обозначением, иапример. Запись /считывание, т. е. Зп./Сч. Этим 
знаком отображается взаимная противоположность операций. Входы, 


имеющие активным входное напряжение иизкого уровия 09, следует 


отметить знаком инверсии. На рис. 1.3,г показан импульсный усили- 
тель с инверсией по выходу. 

Основная масса элементов ТТЛ снабжена двухтактным выходным 
каскадом (рис. 1.4, а), состоящим из выходных п-р-п-траизисторов: на- 
сыщаемого (УТ5) и составного эмиттерного повторителя (УТз, УТА). 
Такой каскад называется квазикомплементариым в отличие от компле- 
ментарного, составленного из пары п-р-п н р-п-р-тразисторов. Транзис- 
тор р-п-р оказался неоправдаино сложным технологически для цифро- 
вых микросхем. Для поочередного включения выходных п-р-п траизис- 
торов необходим промежуточный каскад, который называется расщепи- 
телем фазы входного сигнала. На рис. 1.4, а расщепитель фазы состоит 
из транзистора УТ2 и резисторов Е2, КЗ. Каскад имеет два выхода: 
коллекторный и эмиттерный, импульсы на которых противофазны. Вы- 
ходные транзисторы, включаемые поочередно, аналогичны перекидному 
тумблеру: на нагрузку можно включить напряжение высокого выход- 
ного уровия, или низкого. 

Выход логического элемента 0ОР1, обозначенный У, подключается 
к низкому потеициалу, т. е. заземляется через насыщаемый транзистор 
УТб и получает высокий выходной потенциал от эмиттера составного 
транзистора УТЗ, УТ4. Инверсия входного сигнала | отображена на вы- 
ходе символом У. Чтобы доказать, что на рис. 1.4, а изображен инвер- 
тор, присоединим на вход 1 переключатель $51 (рис. 1.4, 6). и подадим 
на его вход иапряжение низкого уровня. Транзистор УТ! не может дать 
базовый ток 1; транзистору УТЗ (см. рис. 1.4, а), и транзистор УТ2 
находится в разомкнутом состоянии (на рис. 1.4,б разомкнутый тран- 
зистор УТ2 условно не показан). Однако резистор К2 присоединен к 
проводу питания Оиш=5 В, поэтому выходное напряжение высокого 
уровня Ч х появляется на нагрузке Юн от эмиттера транзистора \Т4. 


Статическое выходное напряжение высокого уровня для логическо- 
го элемента 


= Ч п-— ых 84 — Чкэ— Чье. (1.2) 


Заметим, что транзистор УТ4 — эмиттерный повторитель. Он ие может 
перейти в состояние насыщения и поэтому минимальное напряжение 
усилительного режима Окэ для транзистора УТ4 не падает ниже 0,7... 


„.ЕВ. Если учесть, что для транзисторов без переходов Шотки напряже- 


ние Овь =0,7 В, получаем ых (5—1-—1,4) =2,6 В при стандартном 
напряжении питания Чии=5 В. Падение напряжения на резисторе К4, 
ограничивающем ток короткого замыкания в выходном каскаде, в пер- 


вом приближении не учитываем. 


Рис. 1.4. Токи и напря- 
жения в ивверторе ТЛИ: 


а — схема инвертора; б— 
распределение токов и на- 
пряжений при низком вход- 
ном логическом уровне; в — 
то же при высоком вход- 
ном уровне 


58 
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Для транзисторов с переходами Шотки напряжение на р-л перехо- 
де меньше и составляет 0,2...0,3 В. Следовательно, напряжение высоко- 
го уровня Их для перспективных элементов ТТЛ иесколько выше и 
достигает 3,5 В. 

Эмиттерный повторитель (ЭП) — усилительный каскад с отрицатель- 
ной обратной связью. Следовательно, сила вытекающего эмиттерного 
тока будет определяться его выходным сопротивлением К„ыхэп. Для 


схемы на рис. 1.4,6 В‚ыхэп=ЕВ2/(В+1) +Ф./Пых. Здесь В2 — коллек- 
торный резистор нагрузки  транзистора-фазорасщепителя; (В+1) —> 
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полный коэффициент усиления транзистора по току. В данной схеме 
В=[к Л для составного транзистора УТЗ и УТ4 определяется как про- 


изведение: В=В3.В4. Напомним также, что фт: — температурный по- 


тенциал (ф-=26 мВ для температуры 300 К), ых — вытекающий вы- 


ходной ток высокого уровня логического элемента. 
Например, если В2=8 кОм, В=16000, ф.-=26 мВ, то при 1 к=5 мА, 


вых 

получим К‚ы,эп=8-+5=13 Ом. В этой сумме пересчитанный на выход 
номинал резистора К2, который служит сопротивлением источника сиг- 
нала для ЭП, Т.е. слагаемое 8 Ом, больше, чем собственное выходное 
сопротивление эмиттерного перехода транзистора УТ4, равное 5 Ом. 

На рис. 1.4,б6 параллельно нагрузочному резистору К, находится 
емкость Снар, символизирующая нагрузочную паразитную емкость. Для 
печатной платы — это погонная емкость проводящей дорожки, помно- 
женная на ее длину. Если Су.р=100 пФ, то время нарастающего поло- 
жительного перепада выходного импульса составит 1, =2,2 РыхэпСпар» 


т. е. примерно 3 ис. Следует учесть, что поступающий от транзистора 
\УТ4 импульсный ток заряда емкости Слар велик, однако вытекающий 


статический ток высокого уровия Их мал, поскольку обслуживаемые 


входы последующих элементов ТТЛ имеют малые входные токи высо- 
кого уровня п (см. рис. 1.3, в). 
В схеме на рис. 1.4, б к выходу инвертора РО1 подключен элемент- 


нагрузка ТТЛ Рр2, на вход которого будет поступать (от эмиттера 


\УТ4) незначительный входной ток высокого уровня, т. е. ток утечки 


входа и < Их . 


Подадим на вход логического элемента РО! напряжение высокого 
уровня. Для этого в схеме на рис. 1.4, в переведем движок переключа- 
теля 51 в положение В. Транзистор-фазорасщепитель УТ2 получит те- 
перь базовый ток 1; от коллектора УТ! и поэтому откроется. Часть 


его эмиттерного тока 1. поступит в базу оконечного транзистора УТ5. 


Этот транзистор перейдет в состояние насыщения, т. е. замкнется, Вы- 
ходной вывод логического элемента РО| окажется подключениым к 
земле. . 

Внутренее сопротивление промежутка коллектр — эмиттер гкэ Для 
насыщенного транзистора УТ5 реально составляет 30...50 Ом, а выход- 
ное напряжение насыщения для кремниевого транзистора Чкэнас < 0,3 В. 


Это выходное напряжение низкого уровня для элемента ТТЛ 09 к. 


Паразитная емкость Сигр разряжается до низкого логического уров- 
ня через низкоомный насыщениый транзистор УТ5. Длительность про- 
цесса разряда определяет время отрицательного перепада выходного 
импульса 1,1 =2,2 гкоСлар. 

Транзистор УТ5 проектируется так, чтобы он мог надежно пропус-° 
кать большие статические стекающие выходные токи низкого уровня 
Ох. Чем больше допустимое значение этого тока, тем выше нагрузоч- 
ная способность элемента ТТЛ. Нагрузочную способность принято оце- 
нивать числом входов элементов-нагрузок, каждый из которых должен 
надежно переключиться. Учтем, что зиачение активного стекающего 


входного тока низкого уровня 10 для элемента ТТЛ велико. На рис. 


1.4, в к выходу У присоединены три входа элементов-нагрузок РО2— 


. 0 0 
4; если это элементы серни К15б, то 1ь„„=З1ьх=3.1,6=4,8 мА. 
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В схеме инвертора ТТЛ на рис. 1.4, а присутствуют два вспомога- 
тельных элемента: диод УВБ1, защищающий вход от пробоя, и резис- 
тор Е4, ограничивающий в выходном каскаде так называемый сквозной 
ток короткого замыкания транзисторов УТ4 и УТ5. Интересно, что в 
самых первых элементах ТТЛ диоды защиты входов отсутствовали. 
Однако реально оказалось, что длинные проводники печатных плат 
большого формата накапливают болышие паразитные заряды. Эта энер- 
гия дает иа входе элемента отрицательные импульсы напряжения (при 
большой силе тока). Диод УПО] поглощает ларазитную энергию и тем 
самым защищает эмиттер транзистора УТ! от пробоя. 

Как было показано ранее, транзисторы УТ4 и УТ5 отдают и при- 
нимают выходной ток поочередно. Однако во время формирования вы- 
ходных перепадов есть момент, когда оба транзистора выходного кас- 
када ТТЛ одновременно открыты (можно сказать, полуоткрыты), 
поскольку один из транзисторов не успел полностью закрыться, а дру- 
гой — открыться. По-другому, УТ4 и УТ5 находятся оба в линейном ре- 
жиме. Если считать, что суммарное сопротивление между их коллекто- 
рами и эмиттерами в этот момент составит 100...200 Ом, то без ограни- 
чивающего резистора К4 импульс тока короткого замыкания от источ- 
ника питания Оии=б В достигнет 25...50 мА. Если импульсные перепа- 
ды будут следовать часто, выходные транзисторы быстро перегреются. 
Резистор К4 принимает на себя значительную часть этой мощности и за- 

. щищает выходные транзисторы от перегрева. 

Импульсы тока короткого замыкания, наводящие большие помехи 
в шинах питания, — один из самых существенных недостатков схемотех- 
ники ТТЛ. Для уменыцения их влияния в цепях питания на печатной 
плате следует устанавливать Керамические конденсаторы развязки с 
номиналами 0,1] мкФ и более. 

Прежде чем изучить варианты элементов ТТЛ, рассмотрим, как оп- 
ределяются некоторые импульсные параметры. На рнс. 1.5, а показаны 
входной и выходной нмпульсы инвертора, а на рис. 1.5,6 дано их 
взаимное расположение по времени, причем показано, что выходной им- 
пульс Овых существенно задержан относительно входного Ць». На гра- 
фиках отмечено пять временных отрезков: длительности положительно- 
го В" и отрицательного +1, выходных перепадов, два времени задерж- 


При. 


Рис. 1.5. К определению импульсных параметров ТТЛ: 


а — фазы сигналов инвертора; б -— определенне среднего времени задержки , рас- 
простраиения сигнала; в-— то же для задержек логических перепадов 
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1,0 01 
ки распространения (при включении {д.р при выключении р) а 


также так называемое среднее время задержки распространения вы- 
ходного сигнала дрер. Для элементов ТТЛ первоначальной разработ- 


ки интервалы времени НО и т были значительны из-за глубокого 


насыщения, в которое попадают при переключении импульсные тран- 
зисторы. На рис. 1.5, в показано, что эти параметры отсчитываются от 
средних уровней импульсов Осер. Напряжение Цер для элементов ТТЛ без 
переходов Шотки равно 1,3 В, с переходами Шотки — 1,5 В. | 
Более общий параметр — среднее время задержки распространения 


выходного сигнала ф:д,рср — это полусумма Кр и в На рис. 1.5, б— 


это интервал между серединами импульсов. Параметр фл,р‹р позволяет 
сравнивать быстродействие любых известных логик. 

1,0 

+ . 


Время задержки распространения при включении {.;› соответству- 


ет времени заряда емкости входной цепи логического элемента. Пока 
входная емкость не зарядится и не будет превышен порог открывания 


0,1 
транзистора Чъэ>0,7 В, он не откроется. Аналогичио время др оп“ 
ределяется скоростью разряда входной емкости: входной сигнал уже 
окончился, но выходной еще не нарастает, поскольку необходимо время 


для стекания избыточного заряда во входной цепи. Свести к нулю ин- 


тервалы Нор и в можно, если не подавать транзисторам избыточ- 


ный базовый ток насыщения. . 

Стимулом развития схемотехники и технологин изготовления мик 
росхем ТТЛ за последнее двадцатилетие было прежде всего стремление 
сократить эти интервалы времени. Если они будут малы, выходной им- 
пульс Эвых, показанный на рис. 1.5, б, запоздает мало и среднее время 
задержки распространения сигнала принципиально сократится. Време- 
на нарастания и спада перепадов выходного импульса 1 и 1! опреде- 
ляются в конечном счете силой выходного коллекторного тока и пара- 
зитиыми выходиыми емкостями транзисторов. Паразитные емкости сни- 
жают, переходя к уменьшенным физическим объемам  коллекторных 
областей интегральных транзисторов (отметьте: плотность коллекторного 
тока при этом пропорционально возрастает!). Силу коллекторных и ба- 
зовых токов ограничивают резисторами. Для высокоскоростных элемеи- 
тов номиналы резисторов приходится уменьшать, из-за чего потребляе“ 
мая микросхемой мощность увеличивается. 


1.3. ТРАДИЦИОННЫЕ СЕРИИ ТТЛ 


На рис. 1.6 показаны схемы трех первоначальных элементов 
ТТЛ. Назозем их традиционными. Эти серии активно развивались до 
1970 г. (см. рис. 1.2). Еслн отвлечься от номиналов резисторов, можно 
обнаружить, что в схеме, показанной на рис. 1.6, а, присутствует со- 
ставной траизистор — эмиттериый повторитель УТЗ, УТ4. В схемах на 
рис. 1,6, 6, в повторитель не составной (только транзистор УТЗ), одиа- 
ко в схемы добавлен диод сдвига уровня УР4. В остальном схемы оди- 
наковы, 

На рие. 1.6, а показан мощный ключ ТТЛ, на котором основаны 
микросхемы, составляющие серию К131. Ее зарубежным аналогом яв- 
ляется серия 74Н (Н — ШБ — символ высокого быстродействия серии 
и наибольшей потребляемой мощности). Поскольку резисторы здесь от“ 
иосительно иизкоомные, элемент серии К131 имеет ток потребления 1пот 
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примерно 4...5 мА; его среднее время задержки распространения 
зд.р.ср==6 нс. Как будет показано далее, энергия переключения для не- 
ГО Эпот== Рпот* д, р,ер== [ш* Чи.п*Ёвд,р,ср== 120...150 пДж (см. рис. 1.2 прямо- 
угольник МТТЛ) в настоящее время считается чрезмерно большой. По- 
этому обе серии больше не развиваются. Чтобы получить импульс вы- 
ходного тока, обеспечивающий наибольшую скорость зарядки выход- 
ной емкости, в схеме на рис. 1.6, @ выходной эмиттерный повторитель 
выполнен по схеме Дарлингтона, т. е. составного транзистора. 

На рис. 1.6,б показана схема самого распространенного логичес- 
кого элемента — основы серии К155 и ее зарубежного аналога — серни 


Рис. 1.6. Прииципиальные схемы первичных логических элементов ТТЛ; 
а — МТТЛ; 6 — СТТЛ; в -- МмТТЛ (см. рнс. 1.2} 


74. Эти серии принято называть стандартными (СТТЛ). Логический 
элемент серии К155 имеет среднее быстродействие {.д.р‹р=13 нс и сред- 
нее значение тока потребления [ьт==1,5...2 мА. Таким образом, энер- 
гия, затрачиваемая этим элементом на перенос одиого бита информации, 
примерно 100 пДж (см. рис. 1.2;6; прямоугольник СТТЛ). 

Для обеспечения выходного напряжения высокого уровия Их > 
> 2,5 В (как и в схеме на рис. 1.6, 4) в схему на рис. 1.6, б потребова- 
лось добавить диод сдвига уровня УО4, падение напряжения на кото- 
ром равно 0,7 В. Таким способом была реализована совместимость раз- 
личных серий ТТЛ по логическим уровням. Микросхемы на основе ин- 
вертора, показанного на рис. 1.6,б (серия К155), имеют очень большую 
номенклатуру, широко выпускаются, а серия продолжает развиваться. 

На рис. 1.6, в показан третий вариант ТТЛ первоначальной раз- 
работки — маломощный логический элемент (МмТТЛ). Он лежит в ос- 
нове отечественной серин К134 и зарубежной с названием 741Г, (здесь 
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|. — 10% — означает малое быстродействие и одновременно малое по- 
требление тока питания). Этот элемент потребляет мощность питания 
примерно 1 мВт при среднем времени задержки распространения 
фд.рср==33 нс, что соответствует энергии, потребляемой на перенос еди- 
ницы информации Эло.=33 пДж (см. прямоугольник МмТТЛ на рис. 
1.2). Номиналы резисторов в этом логическом элементе относительно 
велики. Сейчас эти серии не развиваются. 

В конце 70-х годов микросхемы ТТЛ первоначальной разработки 
стали активно замеияться на микросхемы ТТЛШ, имеющие во внутрен- 
ней структуре р-п переходы с барьером Шотки. Напомним, что эффект 
Шотки снижает пороговое напряжение открывания кремниевого диода 
от обычных 0,7 В до 0,2...0,3 В и значительно уменышает время жизин 
неосновных носителей в полупроводнике. Эффект основан на том, что в 
р-п переходе или рядом с ним присутствует очень тонкий слой метал- 
ла, богатый электронами — свободными носителями. 

Сложности практического освоения технологических процессов из- 
готовления полупроводииковых структур с эффектом Шотки, однако, 
были очень велики, поэтому на рис. 1.2 прямоугольник, отображающий 
развитие маломощных серий МмТТЛШ растянут по времени на во- 
семь лет. 

В основе транзистора с переходом Шотки (транзистора  Шотки, 
ТШ) находится известная схема ненасыщаемого РТЛ-ключа (рис. 1.7, а). 


Так УГ, 


УГ! 


8) -_й) 


Рис. 1.1. Ненасыщаемый элемент РТЛ (а), транзистор с диодом Шотки 
(6) и символ транзистора Шотки (в) 


Здесь транзистор удерживается от перехода в режим глубокого насы- 
щения с помощью дополнительной ‘нелинейной входной цепи с диодом. 
Обычный базовый резистор Вб5 здесь составлен из двух: Во1 и Кб». 
Если на вход данного элемента РТЛ от переключателя $1 поступает 
напряжение высокого уровня, через резистор Кс; течет входной ток п»: 
Номиналы Кб1 и В52 нетрудно рассчитать так, чтобы пороговое напря- 
жени открывания диода нор Оказалось бы меньше, чем падение на- 
пряжения на резисторе Юбо, т. е. 15Кб2. Здесь символом Г; обозначен 
предельный, близкий К насыщающему базовый ток транзистора УТЕ. 
Если диод УШ] откроется, через него потечет избыточный входной ток 
1 В ` 
„в, который теперь минует базу транзистора и получит путь для 
стекания в землю через промежуток транзистора коллектор — эмиттер. 
Если от переключателя $51 подать входное напряжение низкого 
уровня (ноль потенциала), ток [вх прекратится и транзистор практиче- 
‚ски без задержки перейдет от насыщения к состоянию отсечки (т. е. вы- 
ключится, разомкнется), так как он находился ранее на грани линейного 
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и насыщеиного режимов. По-другому, в объеме его базовой области, 
‚как в микроскопическом аккумуляторе, не были накоплены избыточные 
заряды. Отметим, что поскольку напряжение между базой и коллек- 


тором О вк= Оор—1, Во удерживалось на уровне нескольких десятых 
долей вольта (диод УБРТ обычный, кремниевый), напряжение низкого 
выходного уровия Ох для элемента РТЛ с ограничением тока иасы- 
щения (рис. 1.7, а) может увеличиться до 1 В (вместо 0,3 В при на- 
сыщаемом ключе). 

В схеме на рис. 1.7,б транзистор УТЕ удерживается от перехода 
в насыщение шунтирующим диодом Шотки УБР1 с низким порогом от- 
крывания. Здесь напряжение Оъкыин =0,2...0,3 В, поэтому напряжение 
9х повысится мало. На рис. 1.7, в предыдущая схема заменена еди- 
иым символом — транзистором Шотки. Этот транзистор не переходит 
в глубокое насыщение, у него очень мало время рассасывания накоп- 
ленных в базе носителей. Логические элементы на основе транзисто- 
ров Шоткн имеют очень малое время задержки отключения 15’. 

На основе транзисторов Шотки в начале 70-х годов были выпуще- 
ны первые микросхемы двух основных современных серий ТТЛ (см. рис. 
1.2). На рис. 1.8, а показана схема высокоскоростного — логического 


Рис. 1.8. Принципиальные схемы логических элементов с переходом 
Шотки: 


а— ТТЛШ; 6 — МыТТЛШ (см. рис. 1.2) 


элемента, применяемого как основа микросхем серии К5З]1. Аналогич- 
ная зарубежная серия называется 74$; здесь $ — начальная буква фа- 
милии немецкого физика Шотки (ЗсбойКу), открывшего физический эф- 
фект, оказавшийся для электроники столь важным. 

В этом элементе вместо эмиттерного резистора (см. ВЗ на рис. 
1.6, а) для улучшения формы импульса использован нагрузочный гене- 
ратор тока — транзистор УТА4 с резисторами К4, В5. Отметим, что ио- 
миналы остальных резисторов в элементах серий К131 и К5ЗЕ (сравиин-- 
те рис. 1.6, а и 1.8, а) почти одинаковые. Из-за этого близки значения 
мощиости потребления Рио, однако время 1:л.р.р Для инвертора серии 
К531 снижено до 3 нс, что обусловило потребление энергии на 1 бит ин- 
формации Энот== 19.3=57 пДж. 

На рис: 1.8,б показана схема элемента, на котором основаны мик- 
росхемы серии К555. Аналогичная зарубежная серия имеет название 
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741,5 (т. е. 10% ЗепоНКу — что можно трактовать как экономичная се- 
рия с применением переходов Шотки). Для микросхем серии, К555 ‘мощ- 
ность, потребляемая одним элементом, Рног=? мВт при времени 
д рер=9,5 нс, поэтому потребляемая энергия переключения Эпот== 
=19 пДж. 

В электрической схеме элемента серии К555 вместо многоэмиттер- 
ного транзистора использована матрица диодов Шотки. Микросхемы 
серии К555, как нетрудно видеть из сравнительной таблицы параметров 
(табл. 1.1), по быстродействию соответствуют серии К155 (потребляе- 
мый ток уменьшен в пять раз!), по экономичностн уступают микросхе- 
мам серии К!34 (1 мВт) всего в 2 раза, но в итоге потребляют энер- 
гию на перенос | бита информации в 1,5 раза меньше. Сейчас микросхемы 
серии К555 вытеснили из аппаратуры серию К134 и по мере наращива- 
ния номенклатуры служат эффективной заменой для микросхем самой 
массовой, стандартной серии К155. - 


Таблица 1.1. Динамические параметры микросхем ТТЛ 


Серия ТТЛ Параметр Нагрузка 
Отечественная Зарубеж- пот ‘д р Эпот, Св, пФ Ви, КОм 
К134 74. 1 33 33 50 4 
К155 74 10 9 90 15 0,4 
К!31 ТАН 22 6 132 25 0,28 
К555 741,5 2 9,5 19 15 2 
К531 745 19 3 57 15 0,28 
К1533 74АТ5 1,2 4 4,8 15 2 
К1531 74Е 4 3 12 15 0,2 


„ © 


Микросхемы серии К5З1 потребляют энергию на перенос 1 бита, в 
2,3 раза меньшую, чем у микросхем старой серии К131, из-за чего она 
также стала неперспективной. Статические параметры логических эле- 
ментов микросхем серий К155, Кб55, К5З! и некоторые параметры для 
серии К1531 (см. $ 1.4) сведены в табл. 1.2. Логические уровни и до- 
пустимые напряжения на входах и.выходах микросхем этих серий от- 
личаются незначительно. Однако для микросхем серий К155 и К5З| ве- 
лики входные токи низкого уровня 1,х соответственно 1,6 и 2,0 мА для 
одного входа. Сила этого тока для микросхем серии К555 и К15З| в 
3—4 раза меньше. Допустимый стекающий выходной ток низкого уров- 
ня ых для серии КБЗ! в 2,5 раза больше, чем для серии К555. Кроме 
того, в составе каждой серии выпускаются так называемые буферные 
логические элементы, допустимый ток Вх для которых увеличен еще 
примерно в 3 раза. 

Для упрощения расчетов числа нагружающих входов в табл. 1.3 
указаны числа взаимной нагрузочной снособности микросхем серий 
К5З1, К!55 и К5б55 (см. также рис. 1.4, в). Например, обычный элемент 
серии К555 способен принять ток Т.х от четырех входов микросхем се- 


рии К531. Ток Вх для К55б равен 41° для К5З1, т, е. 4,2=8 мА. Рас- 
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5 Таблица 1.2. Статические параметры микросхем ТТЛ 


К155 | К555 | 58 |  КР!5% 
Параметр Рисунок Условия изме” Значение параметра 
‚Мин. Тип. |Макс, | Мин. | Тип. | Макс. Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Маке: 
и, в Рис. 1.4, в 1 0 2 2 о о 
8х Оь» ИЛИ Ох 
присутствуют |—— 
о на всех входах 
Ох, В Рис. 1.4, б 0,8 0,8 0,8 0,8 
и 0,4 0,35 | 0,5 0,5 0,5 
ых, В Рис. 1.4, 6| Цин=4,5 В 
0 0 0 
ьых-= 16 МА ъых= 8 МА ьых=20 МА 
. 2,41 3,5 2,7 | 3,4 2,7 | 3,4 2,7 
Их, В Рис. 1.4, б| Чин=4,5 В 
1 1 1 
Твых== —0,8 мА | 1„= —0,4 мА} 1х = —Е МА . 
, 01 „= 4,5 В, 
Тьых› МКА Рис. 1.4 6 т Б5В 250 109 250 
ОК вых , 
! 
Их, мкА Рис. 1.4,6| Оин=5,5 В, 40 50 50 
состояние 2 | —2,4 В . 
на входе раз- 
‚ решения Е] 
Овх =? В | 
о ип =5,56 В, 
ых» МКА Рис. 1.4, 6] вых =0,4 В —40 —20 —50 
состояние 2 О; =2 В 
Ода = 5,5 В 
1 ип , , 
1х, МКА Рис. 1.3, в И = 278. 40 20 50 20 
Ой. ==5,5 В 
1 И.п , , 
Гьх, тах МА — и ЮВ 1 0,1 1 0,1 
вх , 
| = 5,5 В . 
10, мА Рис. 1.3, а т р’ — 1,6 —0,4 —2,0 —0,5 
вх Ох =0,4 В 
н.п — 5,5 В, 
в. МА — | =0 —18 —55 —100 —100| —60 | —150 


Таблица 1.3. Взаимная нагрузочная способность логических 
элементов ТТЛ разных серий _ 


Число входов-нагру- Число входов-на- 
зок из серий грузок из серий 
Нагружаемый Нагружаемый 
выход выход 

К555 К155 К531 К555 К155 К531 
{741.$) (74) (74$) (741.5) | (74$) | (745) 

К555 20 5 | 4 [К!155, буферная| 60 30 | 24 
К555, буферная| 60 15 12 К5З1 50 12 10 
К155 40 10 8 1К5З1, буферная| 150 37 | 30 


смотрим другой крайний случай взаимного применения микросхем ТТЛ. 
Буферный выход (самый мощный среди ТТЛ} микросхемы серии 
К531 может обеспечить стекание входного тока от 150 логических эле- 


ментов серии К555 (Вх =150 ты —=60 мА; см. также данные табл. 1.2, 


предпоследняя строка). Отметим, что буферный элемент серии К555 
имеет более высокую нагрузочную способность, чем простой выход мик- 
росхемы серии К5З1. 

При совместном использовании микросхем ТТЛ высокоскоростных, 
стандартных и микромощных следует учитывать, что микросхемы се- 
рии К531 дают увеличенный уровень помех по шинам питания из-за 
больших по силе и коротких по времени импульсов сквозного тока корот- 
кого замыкания выходных транзисторов логических элементов. Часть 
печатной платы с микросхемами серии К531 должна иметь отдельные, 
очень низкоомные шины питания. Токоведущие сигнальные дорожки 
должны быть кратчайшими, чтобы не излучались помехи. 

Серии с повышенными входным и выходным сопротивлениями (на- 
пример, К555) белее чувствительны к помехам-наводкам и к помехам 
по питанию, чем мощные серии. Маломощную часть устройства требу- 
ется защитить экраном и заградительными фильтрами по питанию. 
Проводники на печатной плате, по которым передаются выходные сиг- 
налы микросхем серии К531, не должны проходить рядом с токоведу- 
щими дорожками входных сигналов микросхем серии К555. При совме- 
стном применении микросхем серий К155 и К555 помехи невелики. 

Выходы однокристальных, т.е. расположенных в одном корпусе, 
логических элементов ТТЛ, можно соединять вместе. При этом надо 
учитывать, что импульсная помеха от сквозного тока по проводу пита- 
ния пропорционально возрастет. Реально на печатной плате остаются 
неиспользованные входы и даже микросхемы (часто их специально «за- 
кладывают про запас») Такие входы логического элемеита можно сое- 


динять вместе, при этом ток в, не увеличивается, Однако для элемен- 


тов серии К555 входы соединять не следует, чтобы не повышалась па- 
разитная входная емкость элемента. На неиспользуемые входы можно 
подать иапряжение высокого уровня от выхода свободиого логическо- 
то элемента, заземлив при этом его вход. 

Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ 
потребляют от источников питания меньшие токи, если на всех входах 
присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких не- 
используемых элементов ТТЛ следует заземлять. 
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1.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕРИИ ТТЛ 


Перспективы развития ТТЛ определяются совершенствовани- 
ем их процессов изготовления. К началу 80-х г. с помощью иониой им- 
плантации (точно дозированного радиационного виедрения атомов прни- 
месей в полупроводниковые области) и прецизионной фотолитографии 
удалось уменьшить в 8 раз площадь, которую занимает на кристалле 
логический элемент ТТЛ. ‚ 

Три варианта перспективных микросхем с переходами Шотки раз- 
работали фирмы РайсВИА и Техаз 1шзгищеп($. Это микросхемы с ус- 
ловными названиями ЕАЗТ, АЗ и АГ$ (серии 74Е, 74АЗ и 74А$ соот- 
ветственно). ЕАЗТ — это начальные буквы слов ЕансвИЯ Афуапсей 
ЭспоНку ТТЕ. Сокращение А$ происходит от слова А4уапсей, т. е. с 
опережанием, авансом, и фамилии ЗевоНку. В наименование АТ.$ до- 
бавлена начальная буква слова 10%, т. е. это маломощный вариант 
микросхем предыдущего типа. | 

Чтобы четче пояснить ценность этих новых вариантов ТТЛШ, на 
рис. 1.9 показаны две энергетические диаграммы. На днаграмме рис. 
1.9, а (в координатах потребляемая элементом мощность и среднее 
время задержки распространения) отмечены позиции разных серий ТТЛ. 
Цифрами 1, 2, 3 обозначены серии первоначальной разработки: К134, 


2945 ЮР, Мбт 
0) 


Рис. 1.9. Энергетические диаграммы для традиционных и перспективных 
ТТЛ 


К!55, К5З1. Цифры 4 и 5 относятся к сериям ТТЛЦУ, т. е. К555 и К5З1. 
Позиционные обозначения 6, 7Т и 8 принадлежат сериям АЁ$, РАЗТи 
А$ соответственно. Позиционные обозначения 1—8 отложены по горизон- 
тали на диаграмме рис. 1.9,6. Обе диаграммы могут быть полезными 
при анализе возможного дальнейшего развития ТТЛ. 

Перспективные серии ТТЛШ имеют несколько измененные схемы 
логических элементов. На рис. 1.10 показаны возможные схемы вход- 
иых каскадов логических элементов. Диодный вариант { входной цепи, 
как у маломощных ТТЛШ серии К555, имеет большую входную емкость 
и сниженное пороговое напряжение включения. Транзисторный вари- 
ант И, применяемый в элементах серии К531, имеет повышенное значе- 


ние входного тока высокого уровня п. Для перспективных ТТЛШ ис- 


пользуется вариант ПП входного каскада, где применен дополнительный 
траизистор — усилитель тока УТ! (эмиттерный повторитель). Для этой 


схемы зиачительно снижается входной ток низкого уровня №,. Поро- 
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говое входное напряжение увеличивается до ОЧиор=1,5 В при 25°С, и, 
главное, оно зафиксировано. У ранних вариантов ТТЛ существует зона 
разброса Цвор от 0,8 до 2,0 В. В результате отношение высокого и низ- 
кого уровней для микросхем ЕАЗТ улучшено, что обеспечивает их 
большую помехоустойчивость. При температуре —55°С пороговое на- 
пряжение Цнор=0,8 В, а при 125°С — ОЧр=й В. Элемент ЕАЗТ по- 
требляет мощность 4 мВт, при внешней нагрузке его время задержки 
распространения %д,р.р=3 нс. 

Внутри микросхемы ЕАЗТ, т. е. на кристалле, где очень малы мои- 
тажные емкости, межэлемеитные процессы проходят с задержкой рас- 
пространения фд,рер=1,75 нс на логическую операцию. Столь большая 


Рис. 1.10. Возможные варианты входных цепей перспективных ТТЛШ 


достижимая скорость работы есть результат применения новых инте- 
гральных транзисторов со структурой, условно называемой «Изопла- 
нар-П». Поперечное сечение этой структуры показано на рис. 1.11, г. 
Этот рисунок выполнен в соответствующем масштабе по отношению к 
изображениям обычного (устаревшего) планарного транзистора (рис. 
111, а), усовершенствованного планарного (без эмиттерного фотошаб- 
лона), а также первого изопланарного (рис. 1.11, 6, в). 

Изопланарные структуры отличаются, во-первых, оксидной (а не 
р-п переходами) изоляцией между соседними траизисторами, во-вто- 
рых, оболочковыми областями р-п переходов собственно транзистора. 
Первое обстоятельство позволяет практически исключить взаимные 
утечки токов через кварцевое стекло $10», между коллекторами и силь- 
но уменьшить паразитные емкости коллекторов на подложку, второе 
помогает уменьшить емкость перехода коллектор — база интегрального 
транзистора на 60 %. 
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Граничная частота транзисторов «Изопланар-11» достигает 5 ГГи. 
У транзисторов обычной планарной конструкции она не превышала 
1,6 ГГц. В изопланарном транзисторе эмиттер плотно огражден стен- 
ками высококачественного изолятора $105. На всех структурах область 
диода Шотки обозначена ДШ. . 

Среди трех перспективных серий ТТЛШ логический элемент ЕАЗТ 
считается как бы компромиссным, поскольку два других выполнены в 
милливаттном (АГ. 5} и сверхскоростном (А$) вариантах. Элемент АГ$ 
потребляет мощность Рнот=1,2 мВт и переключается с задержкой 
в дрер=4 не. Такая структура перспективна для скоростных БИС, где 
успех во многом определяется эффективным отводом тепла от 1000 и 


ИЗОЛЯЦИЯ 
1 


Рис. 1.11. Сравнение топологии и поперечного Сечения интегральных 
транзисторов: 


а — обычный планарный; б-— усовершенствованный планарный; в — изопланар- 
ный; г— «Изопланар-П» 


более логических элементов, расположенных на кристалле. Элементы А$ 
потребляют мощность 8 мВт, но обеспечивают время задержки 1,75 нс. 

Существует противоречие между рассеиваемой на кристалле мик- 
росхемы мощностью и ее быстродействием. Это можно пояснить при- 
мером. Микросхема ЕАЗТ, содержащая 100 логических элементов, бу- 
дет потреблять мощность 400 мВт. Если с предельным быстродействием 
в микросхеме должно работать только 20 % элементов, то 20 элемен- 
тов будут потреблять 160 мВт, а остальные 80 элементов типа АТ. — 
96 мВт, что даст в сумме 256 мВт. Таким образом, надо уметь гибко 
сочетать серии микросхем РАЗТ, АЗ и АЕ 5. 

Серии ЕАЗТ аналогична по параметрам отечественная КР1531. 
Микросхемы серии КР1533 сходны с микросхемами типа 74А1.$ 
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1.5. БУФЕРНЫЕ И РАЗРЕШАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТТЛ 


Рассмотрим микросхемы ТТЛ, которые в импульсно-вычисли- 
тельных устройствах логической функции не выполняют. Их назначе- 
ние — формировать цифровые сигналы, усиливать импульсы по току, 
т, е. обслуживать «энергоемкие» цифровые нагрузки. Такими нагруз- 
ками являются прежде всего так называемые шины данных, состоящие 
из нескольких токоведущих дорожек на печатной плате, число которых 
соответствует длине передаваемых цифровых слоев — байтов. Напри- 
мер, если в системе циркулируют восьмиразрядные байты, шина данных 
будет иметь восемь проводников. К шине данных подключается обычно 
много источников и приемников цифровых сигналов. В итоге это при- 
водит к тому, что при передаче сигнала по проводникам шины протека- 
ют импульсные токи, составляющие десятки миллиампер. Микросхемы, 
обслуживающие проводники шины данных, выполняют системные функ- 
ции, например, отключают от шины неиспользуемые в данный момент 
приемники и передатчики цифровых слов. 

Рассмотрим микросхемы, содержащие импульсные усилители тока 
цифровых сигналов. Эти элементы ТТЛ принято называть буферными, 
Буфёрные усилители могут передавать сигнал без инверсии, либо с ин- 
версией. Ряд таких элементов имеет вывод разрешения сигнала по вхо- 
ду. Очень удобными для обслуживания шин данных оказались элемен- 
ты с тремя выходными состояниями: это обычные выходные состояния 
высокого и низкого уровней, а также размыкание (разрыв) выхода по 
специальной команде, Третье состояние назовем 7. Выходное сопротив- 
ление буферного элемента в данном режиме составляет сотни килоом. 

Микросхемы ТТЛ, содержащне по шесть буферных элементов, при- 
ведены в табл. 1.4. Они имеют одинаковую цоколевку, показанную на 
рис. 1.12, а. 

Микросхема К155ЛН4 (рис. 1.12,6) содержит буферные элементы 
без инверсии. Остальные микросхемы группы ЛН состоят из инверто- 
ров. У микросхем с обозначением ЛН! инверторы снабжены двухтакт- 
ным выходным каскадом (см. рис. 1.6), остальные имеют выходы с от- 
крытым коллектором (рис. 1.12, в). 

Для инверторов ЛН1: время задержки распространения сигнала со- 
ставляет для К155ЛНЕ— 22 не, К55БЛН! — 15 не, КБЗ1ЛН1—5 нс; 


соответственно стекающий выходиой ток Вх для одного инвертора: 


Таблица 1.4. Инверторы ТТЛ 
Номер мнкросхемы 


Серия Инвертор | 2 | з | 4 | 5 | 6 


— 


К155 

К555 

КМ55Б 

К531 лн 
КР1533 

КР1531 


+++ 


НН 
+ 


> 
|< 
|) 
с 
<> 
© 


74 — 07 16 21 
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16, 8 и 20 мА. Наибольший ток Пт микросхемы ЛН] потребляют, если 


на всех шести входах присутствуют напряжения высокого уровня. При 
Овх =4,5 В эти токи составляют 33, 66 и 54 мА для микросхем ЛН! 
серий К155, К555 и КБЗ1 соответственно. Если на всех входах присут- 


0 
ствуют напряжения иизкого уровня, ток потребления Гут снижается в 
2,2 раза. 


АТЗЯЛИ1- К155ЛНЯЗ, я 
. ел 
р. КТЭЗЛИЯ | 


Рис. 1.12. Одновходовые 
элемеиты: 

а — инверторы ЛН!, Лн?, 
ЛНз, ЛН5; 6 — буферные 
элементы ЛН4 и ЛП4; в-— 


схема одного канала из 
ЛНа 


Микросхемы ЛН2 содержат инверторы с открытым коллектором и 
имеются в трех исполнениях, т.е. в составе серий К155, КББ5, К5З1. 
Если для стандартного варианта К155ЛН? время Ёфд.р=5б5 НС, ТО для 
маломощного варианта ТТЛШ К555ЛН? оно составляет 27 нс, а для 
скоростного К5З1ЛН2 уменьшается до 7,5 нс. Токи потребления бу- 
фериых элементов ЛН2 соответствуют микросхемам ЛНИ. 

Микросхемы К155ЛНЗ содержат инверторы с открытыми коллек“ 
торами. У них время Ёд,р=23 нс, ток потребления составляет 49 мА. 

Микросхемы К155ЛНА4 и К155Л Па (рис. 1.12) состоят из шести 
буферных элементов без инверсии, с открытыми коллекторами. Схема 


одного элемента показана на рис. 1.12, в. Цоколевка микросхемы ЛП4 
показана на рис. 1.12, 6. Токи потребления для этих микросхем: Пот = 


=—30 мА, 10 т=41 мА. Максимальное время {.д.р=23 нс. 
Микросхема К155ЛН5 содержит шесть буферных  инверторов с 
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открытыми коллекторами, выходное напряжение на которых можно 
повысить до 15 В, применив дополнительный источник питания. Таким 
образом, этот буферный элемент пригоден для зажигания индикатор- 
ного сегмента. По электрическим параметрам микросхемы КЕ55ЛН5 
примерно соответствует К155ЛН4. 

В схемотехнике ТТЛ применяются два способа выбора по команде 
цифровых сигналов: разрешение по входам микросхем и но их выхо- 
дам. В первом случае на время действия команды разрешается (или 


И 1798 


Рис. 1.13. Элементы с выводами разрешения: 


а — разрешение по входу ЕГ; б-— разрешение по выходу ЕО (схема с третьим 
2-состоянием } 


запрещается) прием сигнала по входу логического элемента, во вто- 
ром—выход размыкается, переходит в Х состояние. Чтобы подать на 
микросхему такие команды, надо предусмотреть выводы разрешения по 
входу ЕТ -— епае {приё и разрешения по выходу ЕО — епае ошёрий. 
Если по этим выводам управления запрещается (не разрешается) прием 
и выдача сигналов, их надо обозначить как инверсные ЕТ, ЕО. 

На рис. 1.13, а показана схема организации входа разрешения, 
управляемого инверсной командой. Здесь транзисторы УТ! и УТ4 име- 
ют дополнительные, объединенные эмиттеры, которые образуют_вход 
Е1. Если на этот вход подать напряжение низкого уровня ЕГ=Н, 
входные токи транзисторов УТ! и УТ4 через переключатель 51 будут 
течь на землю. Из-за этого сигнальные входы А и В никакую комби- 
нацию напряжений высокого и низкого уровней принять не смогут. 
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На выходе © будет зафиксировано напряжение высокого уровня не- 
зависимо от уровней на входах А и В. Если на входе разрешения при- 


сутствует иапряжение высокого уровня Е1=В, прохождение снгналов 
А иВ будет разрешено. Если для проверки работы микросхемы входы 
АиВ объединить и подать на них последовательность импульсов, на 
выходе © она появится в инверсной форме. 

На рис. 1.13,б показана схема инвертора, который имеет третье 
выходное состояние 7, когда выход @ размыкается. В стандартную схе- 
му инвертора ТТЛ здесь добавлены инвертор ЮР! и диод УР2. Если 


на вход управления ЕО подать от переключателя 51 напряжение вы- 
сокого уровня В, выходное напряжение инвертора ОО! станет низким; 
катод диода Ур? будет в этот момент заземлен. Из-за этого на кол- 
лекторе транзистора УТ2 окажется почти нулевой потенциал, транзи- 
стор проводить ток не сможет, из-за чего и на резисторе К4 будет нуль 
падения -напряжения. Транзисторы УТЗ и УТ4 при таком распределении 
потенциалов никакие базовые токи не получают и поэтому оба нахо- 
дятся в режиме отсечки, т.е. оба разомкнуты. Таким образом, выходной 
провод © как бы «висит» в воздухе. Микросхема переходит в состояние 


7 с очень большим выходным сопротивлением. Если на вход ЕО пода- 


ется разрешающий низкий уровень, инвертор со входом Т и выходом У 
работает как обычно (см. таблицу состояний на рис. 1.13,6). 

Логический элемент, имеющий вывод ЕО для перевода выходной 
цепи в состояние 7, разработан специально для обслуживания провод- 
ника шииы данных. Если к такому проводнику присоединить много 
выходов, находящихся в неактивном состоянии 7, то они не будут 
влиять друг на друга. Никаких сигналов и помех в этом проводиике 
не будет. Активным, передающим сигнал должен быть лишь один ло- 
гический элемент, только от его выхода в проводник шины данных бу- 
дут поступать единицы и нули информации. Таким образом, соединен- 
ные вместе выходы не должны быть одновременно активными.. 

Чтобы сигналом разрешения ЕО=Н (низкий уровень) к проводнику 
подключился выход только одного логического элемента, перед прихо- 
дом этой команды следует предусмотреть защитный временной интер- 
вал, т. е. переключать входы ЕО элементов с паузой. Сигналы разре- 
шения, даваемые выходам разных элементов, не должны _перекрывать- 
ся. Недопустимы также импульсы помех на входах ЕО в момент 
перемены такого адреса. Чтобы защититься от таких помех, последова- 
тельность адресов ЕО удобно предварительно загрузить в регистр- 
накопитель (сдвиговый или с параллельным считыванием по тактовому 
перепаду). __ 

Для генерации последовательности адресов ЕО удобны регистры 
ИР8 и ИР!1. Для буферного накопления адресов можно использовать 
микросхемы ТМ9 и ИР?22. Особенность этих микросхем в том, что их 
выходные сигиалы нарастают быстрее, чем спадают (от напряжения 
высокого уровня К низкому). Поскольку выходы размыкаются в со- 


стояние 7 по команде ЕО=В (высокий уровень}, разделение во вре- 
мени сигналов выбора нужного выхода упрощается. 

На рис. 1.14 показаны микросхемы, имеющие выводы разрешения. 
Микросхема К15Б5ЛИ7 (рис. 1.14, а) имеет стробирование по входу ЕТ. 
На рис. 1.14,6 дана схема одного канала микросхемы К155ЛП8. Здесь 
напряжением низкого уровня, поданным иа общий для сигнального 


входа и выхода вывод разрешения ЕО, действие входа | инвертора 
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запрещается, а выход У переводится в состояние 7. Цоколевка мик- 
росхемы К155ЛПВ8 показана на рис. 1.14, в, а управляющие сигналы 
для одного канала сведены в табл. 1.5. Время задержки распростране- 
ния в этом инверторе 18 нс, наибольшее время перехода в состояние 7 
25 нс, время выхода из состояния 2 — 12 нс. Ток потребления состав- 
ляет 54 мА, выходной стекающий ток низкого уровня То хможет дости-- 
гать 70 мА. 
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Рис. 1.14. Примеры микросхем с разрешения по входу и Выходу: 


а — по входу (ЛП7Т); б- по входу и выходу одновременно (один канал ЛП8); 
в — цоколевка инверторов ЛП8 


Микросхемы с шестью буферными элементами, имеющими три вы- 
ходных состояния, показаны на рис. 1.15. 

Микросхема К155ЛИТО (рис. 1.15, а) отличается от К15БЛНб 
(рис. 1.15,6) неинвертирующими буферными элементами. Логика управ- 


ления И для входов разрешения ВО: и ЕО2 у них одинаковая (см. 
табл. 1.6). Микросхема К155ЛН6 потребляет ток Тнот=77 мА, время 
перехода выхода в состояние Д может достигать 35 нс. Микросхема 


К155ЛИЕ (рис. 1.15, 68) имеет раздельные входы разрешения ЕО! и 
ЕО2. При напряжении высокого уровня иа одном из этих входов соот- 
ветствующая группа выходов размыкается (при ЕО2=В это выходы 
У5 и У6; при ЕО1=В — У1—У4). 
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Таблица 1.5. 
Состояния буферных 
элементов микросхемы 
К155ЛП8 


Вход 
Выход 
Е9 т У 
Н Н 
Н В В 
В х 2 


Таблица 1.6. Состояния в микросхемах 
К155ЛП10 и К!55ЛН6 


Вход Выход 
ВОТ ЕО? 1 У(ЛП) У(лнб 
Н Н Н Н В 
Н Н В В н 
х В х 7 2 
В х х 2 ГА 


На рис. 1.16 показаны структурные схемы и цоколевкн микросхем, 
содержащих по восемь буферных элементов с разрешением по выхо- 
дам. Эти элементы имеют гистерезисиые входные пороги срабатывания 


(пороги триггера 


Шмита). 


Буфериые 


элементы в микросхеме 


К5З1АПЗ — инверторы. Входы команд третьего состояния ЕО, и ЕО 
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Рис. 1.15. Шестиканальные 
буферные элементы с тремя 
выходными состояниямн 
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обслуживают по четыре элемента. Если на входах ЕО. или ЕО» при- 
сутствует напряжение высокого уровня, разомкнутся выходы \,!-— 
—\ 24 и \У»1-—У,4 соответственно. Состояния выходов этой микросхемы 
сведены в табл. 1.7. : 

Микросхема К531АП4 (рис. 1,16,6) содержит буферные усилители 
без инверсии, ее входы разрешения управляются напряжениями проти- 
вофазных уровией. Выходы четверок элементов перейдут в состояние 
2, если на вход ЕО„ подать иапряжение высокого уровня, а на ЕО, — 
низкого (см. табл. 1.8). Способ организации по четыре канала широко 
используется сейчас в цифровых микросхемах, поскольку число раз- 


‚ КЛАЛ КЛАЙ 


Рис. 1.16. Восьмиканальные буферные элементы с тремя выходными 
состояниями 


рядов (бит) в цифровых словах (байтах) микропроцессорных систем 
обычно кратно четырем: 4, 8, 12 и более бит. Это удобно для оргаии- 
зации универсальных шин данных в системах. 

В микропроцессорных устройствах в настоящее время широко 
используют двунаправленные шинные усилители ДНШУ. Если в каж- 
дый проводник шины данных ШД установить такой усилитель, то, по- 
дав на микросхему команду, можно разрешить передачу данных по 
шине данных слева направо или наоборот. На рис. 1.17, а приведена 
схема одного двунаправленного канала усиления, образованного бу- 
фериыми элементами 201.1 и 001.2. Эти составные части ДНШУ 
нмеют взаимно ииверсные входы разрешения передачи данных: ЕО! 
для Р1.1 и ЕО? для 201.2. Если на внешний для ДНШУ вход разре- 
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Таблица 1.7. Состояния Таблица 18. Состояния в 


в микросхеме К5З1 АПЗ микросхеме К5З1А П4 
Вход Выход Вход Выход 
ВО, | 1 | Еб,| № |1, У, ЕО, | ГА во, | 1 | У, Уз 
Н Н Н Н В В Н Н В Н Н Н 
Н В Н В Н Н Н В В В В В 
В х В х 2 А В х Н х РА 2 


шения ЕО подать напряжения низкого уровня, канал будет передавать 
данные слева направо через 201.1 (рис. 1.17, 6), поскольку выход ниж- 
него по схеме усилителя 001.2 разомкнут. При напряжении высокого 
уровня ЕО=В входом станет вывод В. Данные можно передавать по 
проводнику шины данных справа налево через 2Р1.2 (рис. 1.17, в). 
Выход элемента 201.1 окажется разомкнутым. 

Противофазные входы ЕО, и ЕО, микросхемы К53З1АП4 позволяют 
использовать ее как четыре ДНШУ. Для микросхемы К53З1АПЗ между 


входами ЕО, и ЕО, для такого режима потребуется включить инвертор. 


ИИ ДНИ _ 981 И ДНИ ПИ ДНИ 
ИЯ} Г. | 
Вытобв ВытобА| РА 85005 


Рис. 1.17. Функциональная схема двунаправленного шинного усилителя 
{@); передача сигнала слева направо (6); передача сигнала справа’ на- 
лево (в) 


Микросхема К555ИИ6б (рис. 1.18, а) содержит четыре ДНШУ с 
инверсией. В микросхеме К155ИП7 (рис. 1.18,6), аналогичной предыду- 
шей по цоколевке, ДНШУ сигнал не инвертирует. Состояния ДНШУ в 
этих микросхемах приведены в табл. 1.9. Усилители в микросхемах 
ИПб и ИП7 имеют входные пороги как у триггера Шмитта. Недоста- 
ток ДНШУ этих микросхем в том, что возможен прием недопустимого 
и опасного сигнала управления ЕО. =Н и ЕО,=В, когда оба усили- 
теля в канале открыты. 


Для микросхемы ИП6б ток потребления Ю т =28 мА, если на 


выходах напряжение низкого уровня и 33 мА, когда все выходы 
разомкнуты. Для микросхемы ИПТ аналогичные токи равны 40 мА и 
43 мА. Время задержки выключения от низкого уровня к разомкиутому 
состоянию С составляет 35 нс. 
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Микросхема К555АПб (рис. 1.18, в} содержит восемь ДНШУ с 
тремя состояниями выходов: два входа разрешения Е дв (переключение 


раправления каналов) и ЕО (перевод выхода каиала в состояние 7). 
У микросхемы нет недопустимых сигналов управления (см. табл. 1.10). 
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Рис. 1.18. Двунаправленные 
шинные усилители 


Она потребляет ток 90 мА, когда на всех входах присутствует напря- 
жение низкого уровия, и 95 МА, если выходы каналов переведены в 
разомкнутое состояние 2. Время задержки выключения в состояние 7 
составляет 30...40 нс. 


1.6. СХЕМОТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТОВ И, ИЛИ, И/ИЛИ 
Микросхемы ТТЛ построены на биполяриых транзисторах, 


базы которых должны получать насыщающий ток относительно зазем- 
ленных эмиттеров. Другими словами, на биполярных транзисторах слож- 
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Таблица 1.9. Состояния ДНШУ в Таблица 1.10. Состояния 


микросхемах К155 ИПб и К155ИП7 ДНШУ в микросхеме 
К555АПб 
Выход 
Вход Уым—М Вход Выход 
ипб ип? 
= = 80 | Едв | Ап | Ви 
ЕО, ЕО | Ап Вл Ап Вл 
Н | Н (Вход | В=А | Вход | В=А Н Н | А-В| Вход 
В | Н | 7 ГА | 2 2 
Н В Вход —=А 
Н | В Недопустимо! Недопустимо 
В | В |^-в Вход | А=В | Вход В х 2 2 


но спроектировать схему логического элемента, где транзисторы вклю* 
чены последовательно, столбиком (сравннте с включением полевых 
транзисторов, см. рис. 2.8, а), которые управляются не входным то- 
ком, а входными напряжениями. Эта схемотехническая особенность 
усложняет логический элемент ИЛИ. 

Чтобы в определеиной последовательности изучать схемотехиику 
элементов ТТЛ, составим таблицу функций И, И, ИЛИ, ИЛИ. Про- 
стейший вариант здесь — функции двух логических входов А и В. 
Каждая перемениая А и В на рис. 1.19 моделируется электронным 
ключом, который можно замкнуть или разомкнуть. Если ключи соеди- 
ннть параллельно, получим логику ИЛИ, так как ток в цепи появится, 
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Рис. 1.19. Двухвходовые логические элементы И (а), ИЛИ (6) и таб- 
лица их состояний (в) 
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когда замкнут или ключ А, или ключ В. Когда ключи соединены после- 
довательно, столбиком, они работают по логике И: ток в цепи появится, 
если замкнуты оба контакта: и А, и В. 

Если активными входными сигналами считать замыкание ключей 
Аи Ви назвать это событие логической 1, последовательно перебирая 
состояния этих ключей, можем составить таблицу входных и выходных 
даиных как для элементов И, так и для элемента ИЛИ (рис. 1.19, в). 
На выходах этих элементов логическая 1 соответствует напряжению 
высокого уровня В, а логический 0 — низкого Н. Нетрудно видеть, что 
при последовательном соедииении ключей А и В (рис. 1.19, а), напря- 
жение высокого (т.е, единичного} уровня появится на выходе И, если 
будут одновременно замкнуты ключи А и В. Нри параллельном соеди- 
нении (рис. 1.19,6) напряжение высокого уровня будет на выходе 
ИЛИ, когда замкнут хотя бы один из ключей А или В. В таблице 

` состояний, приведенной на рис. 1.19, в, имеются также колонки ннверс- 


ных данных И и ИЛИ, необходимые для последующего анализа рабо- 
ты электронных ключей. 


Рассмотрим способы реализации логических операций И и ИЛИ 
иа инверторах ТТЛ. На рис. 1.20, а показана принципиальная схема 
двухвходового ннвертора. Поочередно подавая от управляющих пере- 
ключателей 51 и $2 на входы А и В напряжение высокого В и низ- 
кого Н электрических уровней, составляем таблицу выходных уровней 
этого инвертора. Результирующая таблица показана на рис. 1.20, 6. 
Напряжение низкого уровня Н появляется на выходе ©, когда на 
обоих входах А и В присутствует высокое напряжение (в данном слу- 
чае это напряжение источника пнтания Цин). 


Покажем, что схема на рис. 1.20, а может служить двухвходовым 


инвертором с логикой как И, так и ИЛИ. Если в таблице, представ- 
ленной на рис. 1.20,6, уровень В считать логической 1, уровень Н-— 


логическим 0, то инвертор будет работать как элемент И. Действитель- 
но, в таблице состояний на рис. 1.20,г столбек выходиых данных 


обозначен как И, потому что.он идентичен четвертому столбцу И 
таблицы на рис. 1.19, в. Аналогично, если назвать уровень В логиче- 
ским 0, а уровень Н — логической |, исходный инвертор, но с обозна- 


чением ИЛИ (рнс. 1.20,0), будет иметь таблицу состояний, приведен- 
ную на рис. 1.20,е. На рис. 1.20, ж эта таблица переписана по форме, 


аналогичной рис. 1.20,г. Столбец выходиых данных ИЛИ здесь иден- 
тичен шестому столбцу таблицы (рис. 1.19, в}. 


Отметим, что для исходной схемы (рис. 1.20, а) активный, т.е, 
включающий, уровень напряжения — низкий, поэтому инвертор И рабо- 
тает с активным логическим 0, а инвертор ИЛИ — с активной 1. Таким 
образом, переименовывая высокий н низкий уровни напряжения, можем 
‚работать с инвертором ТТЛ как с двухвходовым элементом Й либо 
ИЛИ. 

В большинстве таблиц логических состояний микросхем, описы- 
_ ваемых в этой книге, для исключения разночтений и удобства пользо- 
вания осциллографом указаны последовательности входных н выход- 
ных иапряжений высокого и низкого уровней. 


Принципиальная схема двухвходового логического элемента ИЛИ, 
работающего с активными низкими уровнями, была разработана позд- 


нее, чем схема элемента И. При этом в элементе ТТЛ использовали не 
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Рис. 1.20. Логические состояния двухвходового элемеита ТТЛ: 


а — схема управления по входам Аи В; 6 — таблица входных н выходных элект“ 
рических уровией (Н — низкий; В — высокий); в — управление элементом и; г — 
таблица состояний И; д-— управленне элементом ИЛИ; е, ж— варианты табли- 
цы состояний или 


один, а два двухвходовых многоэмиттерных транзистора и параллельное 
соединение двух транзисторов в каскаде фазорасщепления. Предвари- 
тельно изучим работу менее сложного двухвходового инвертора РТЛ. 
На рис. 1.21, а показана схема двухвходового инвертора РТЛ, кото- 
рый работает с активиым напряжением высокого уровня (В=1, Н= 
=0). К сигнальным входам А и В присоединеиы управляющие переклю- 
чатели $1 и $2. Если движки $ и $2 находятся в положении В, 
Транзисторы УТ1 и УТ2 получают базовый ток н поэтому насыщены, 


т.е. замкнуты. На выходе элемента ы будет напряжение низкого уров- 
ня къ <0,3 В. 
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Выходиое напряжение высокого уровня В появится на выходе @ 
только тогда, когда оба транзистора УТ] и УТ2 базового тока не по- 
лучат и перейдут поэтому в состояние отсечки, т.е. будут разомкнуты 
{см. табл. на рис. 1.21,6). Для перехода в этот режим движки пере- 
ключателей $1 н $2 надо перевести в состояиие Н=0 (подать Цьх=0). 
Согласно шестому столбцу таблицы (рис. 1.19, в) элемент РТЛ работает 
как лвухвходовой элемент ИЛИ, 

На схеме рис. 1.21, в на входах элемеита РТЛ базовые резисторы 
заменены транзисторами УТ! и УТ4. Напомним, что каскад, рассмотрен- 
ный ранее (рис. 1.3, а), работает без инверсни. Поэтому таблица выход- 
ных состояний, приведениая иа рис. 1.21,6, верна для схемы на рис. 


1.21, в. Для завершения схемы логического элемента ТТЛ ИЛИ на рис. 
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Рис. 1.21. Двухвходовые ключи ИЛИ высокоуровневой логики: 
а — двухтранзисторный РТЛ; б— таблица состояний ИЛИ; в— двухвходовой 
элемент ТТЛ ИЛИ; г— управление элементом ИЛИ; д- его таблица состояний 
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1.21, в добавлен обычный оконечный каскад с транзнстором-повтори- 
телем УТ5 н ключевым транзистором УТб, Условное обозначение эле- 
мента ИЛИ показано на рис. 1.21,г. На рис. 1.21, даиа таблица со- 
стояний для двухвходового элемента ТТЛ ИЛИ. 

В схемотехнике ТТЛ часто используют сложные логическне эле- 
менты И/ИЛИ. Для этого у каждого из многоэмиттерных траизисто- 
ров УТ1 и УТ4 делают несколько входов. На рис. 1.22, а показан 
четырехвходовой элемеит И/ИЛИ (точнее 2Ж2, т.е. две пары по два 
входа И). Здесь логнческая | соответствует иапряжению высокого 
уровня. Развернутая структурная схема элемента И/ИЛИ, представ- 
ленная на рис. 1.22,г, содержит два двухвходовых элемента И (на- 


И 


зоо ъ 


Рис. 1.22. Комбинированный элемент И/ИЛИ: 


а — принципиальная схема; б — многоэмнттерный траизистор; в — таблица его 
состояний; г, д — функциональные обозначения элемеита И/ИЛИ 


помним, что многоэмиттерные транзисторы УТ] н УТ4 логические уров 
ни ие инвертируют, рис. 1.22, 6—8}, а также двухвходовой элемент 
ИЛИ (это траизисторы-фазорасширители УТ2 и УТЗ). Структурная 
схема на рис. 1.22,г составлена из трех логических элементов. Совме- 
щенное начертание элемента И/ИЛИ показано на рис. 1.22, д. Элементы 
И/ИЛИ выпускают в виде самостоятельных ‘микросхем, их можно 


встретить в составе более сложных структур — коммутаторов цифровых 
‚ сигналов, 
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1.7. МИКРОСХЕМЫ ТТЛ: И, И, ИМЛИ, 
РАСШИРИТЕЛИ 


Среди простых микросхем ТТЛ преобладают приборы с логи- 
_кой И, И. Число микросхем, выполняющих логическую операцию ИЛИ, 
существенно меньше. Мнкросхемы И (без инверсии) представлены в 
табл. 1.11. Они различаются по числу логических элемеитов (от двух 
до четырех) и по числу входов каждого из них. Цоколевки этих мик- 
росхем показаиы на рис. 1.23. Микросхемы ЛИ4 и ЛИ5 имеют выходы 
с открытым коллектором (см. рис. 1.25). 
Для микросхем серии К555 время задержки распространения 


98 4 дФ 498ф 6 4У 4985 58 ДП АВТ 5 88 ВИЗ 
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8 ро ев 58 42 6 0/02 22 БР 


АЛИЯ 
ДЗЗЯЛИР 


2 
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Рис. 1.23. Микросхемы И 


Таблица 1.11. Микросхемы ТТЛ И (5ез инверсии) 


Номер микросхемы 
Серия Обозначение “ 
123 | 5 | 6 
К155 + + | + 
К5ББ +] +|- -- 
КМ555 . ЛИ -- — — = 
К531 = 
КР1531 -- | = 
74 | — | 08 | 09 | И | 15 | 75451 | 21 


40 


{д.р Не превышает 20 нс, для серии К155 Вр составляет 27 нс, 
10 
1 


здр=19 не. Для микросхемы К5З1ЛИЗ д.р не превышает 7,5 нс. 


Выходной стекающий ток ых для микросхем И серин К!55 равен 
16 мА, для К5З1ЛИЗ 20 мА, для серии КББ5 8 мА. Микросхема 
К155ЛИЕ потребляет ток 1т=33 мА (вариант КБ5БЛИ1—9 мА), 


если на всех входах присутствует напряжение низкого уровня. В ана- 
логичном режиме ток потребления для К155ЛИЗ составляет 20, а для 


К5ББЛИЗ 6,6 мА. Для КБББЛИ4 ток № ==6,6 мА, для К5Б5ЛИВ 4,4 мА. 
Пот 


ПОЙ 1 _ о 
Для каждой из этих микросхем от = 1,6 Тщот. 


Номенклатура микросхем Й изображена в табл. 1.12, параметры. 


их сведены в табл. 1.13. Цоколевки микросхем ТТЛ И показаиы на 
рис. 1.24. Следует отметить, что микросхема К5ЗЕЛА!6 (рис. 1.24, ж) 
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Рис. 1.24. Микросхемы И 
1 


может передавать данные в линию с сопротивлением 50 Ом. Микросхе- 
ма К5З1ЛА!9 (рис. 1.24, 3) представляет собой 12-входовой инвертор 


И, снабженный выводом ЕО для разрещения по выходу. В табл. 1.14 
перечислены состояния микросхемы ЛА!19. Данные появятся на ее вы- 


ходе, если на входе ЕО подано активное напряжение низкого уровня. 


Выход данных перейдет в разомкнутое состояние 7, если на вход ЕО 
подается напряженне высокого уровня. Во время состояния С микро- 


схема потребляет ток т =25 мА. Время задержки перехода выхода 
к разомкнутому состоянию #2 =16 не (от напряжения высокого 
уровня), аналогичное время размыкания от напряжения низкого вы- 
ходного уровня 1:2 = 12 нс при условии, что выход нагружеи на 
емкость 15 пФ. 


Таблнца 1.12. Микросхемы ТТЛ и 


Обо- Номер микросхемы 


Серия значе- 
ние 1 2 3 4 6 7 8 эй в 16 


К155 ет -т--тт -т--т 

КМ!55 нетто т 

К555 ее = + Бы 

КМ555 + = + 

К531 ЛА ки — ++ 
КР!5З3 + 

КР1531 —- + 

74 — | 20 30 00 10 40 22 01 0312 26 37 38 140 134 


Особо следует упомянуть о группе микросхем, логические элементы 
которых имеют выходы с открытым коллектором (ОК). Схема эле- 
мента с ОК показана на рис. 1.25, а. Для формирования выходного пе- 
репада напряжения к выходу элемента с ОК требуется присоединить 
внешний нагрузочный резистор Вн. Микросхемы ТТЛ с ОК применя- 
ются для обслуживания сегментов индикаторов, зажигания ламп нака- 
ливания, светодиодов. На рис. 1.25,6 к выходу элемента с ОК подклю- 
чена лампа накаливания с током горення примерно 20 мА, а на рис, 
1.25, в показано подключение светодиода. Отметнм, что при необходи- 
мости в схемах (рис. 1.25, 6, 8} можно использовать обычный элемент 
ТТЛ с двухтактным выходом. 

Для некоторых микросхем с ОК нагрузку можно подключать к 60- 
лее высоковольтному источнику питания (рис. 1.25,г). Такое включе- 
ние необходимо для зажигания газоразрядных и электролюминесцент- 
ных инднкаторов. Выходы с ОК, используют для обслуживания обмоток 
электромеханических устройств. 

Выходы нескольких элементов с ОК можно присоединять к общей 
нагрузке Вы. Соедннение, показанное на рис. 1.25,0, позволяет реали- 
зовать логическую функцию И. Действительно, в точке объединения 
сигналов от выходов ФГ и ©2 напряжение высокого уровня (логиче- 


#2 


> 
® 


Таблина 1.13. Параметры микросхем ТТЛ И 


. у ЛА] ЛАЗ ЛАЗ ЛА4 .ЛАб* ЛА7** 
Параметр Рисунок Г | я 2 |: а Гы Е Е | 5 | в в 5 
| ы ЕО ПИ П-ОВ ИЗО ПИ я | | в Е 
9х, МА Рис. 1.4, 6 1618 |590 |168 1618 120 |16 |8 [20148] 24|8 |120 
Пот, МА Рис. 1.4, б 4 |0,8|8 |2 105|8 |161 16 |6 1,2112 |8 |1 | 0:8 | 6,6 
т, МА Рис. 1.4, в и | 2,2 | 18 |6 |111 12| 4,4 | 36 [16,5] 3,3 |27 | 27}6 |2,2 | 18 
р Рис. 1.5, 6 | 22| 15 14,5 | 22 [15 |2] 15 |4,5 22 [15 [4,5] 2 | 24| 32 | 7,5 
В р Рис. 1.5, б 15 [15 |5 15120 |155 |5 |5 |115 |5 |5 24| 28 |7. 
Окончание 
„ЛА8* ЛА9* ЛА!0* ЛАП ЛА! ЛА!3*** ЛА!6 | ЛА!19 
Параметр Рисунок в НЫ я | Е 2 в з а 5 | в я з д 
в ыы | в [7 ы И И В ВИЗА ВИ Е 
1х, МА Рис. 1.4, 6 1618 |0 1608 |168 [48 | 24160 [48 | 24 60 |600 |520 
Пт, МА Рис. 1.4, б 6 [1,6 | 13,26 |148 [1,6 15,5] 2 |36 18,5] 2 |36 | 18 |5 
0„, МА Рис. 1.4, в 20 | 4,4 |36 16,5 3,3 | 29 | 4,4 [54 | 19 | 80 154 | 12 [80 | 44 | 10 
р Рис. 15,6 |45| 32 [7,5 |45 |32 |24|32 [22 | 24 |6,5 [22 | 32 [6,5] 6,5 | 6 
Но Рис. 15, 6 15 | 28 17 |165 | 28 [17128 115 24 | 6,5 [18 | 28 |6,5| 6,5] 7 


* Выходы с открытыми коллекторами, 
** Буферная микросхема. 
*** Буферная микросхема, выходы с огкрытыми коллекторами. 


ская |) появится лишь в случае ©), =().=1. Чтобы оно появилось, оба 
выходных транзистора должны быть разомкнуты. 

Третий столбец таблицы состояний (рис. 1.25,е) соответствует 
функини И (см. рис. 1.19, в). Такую функцию часто называют «мон- 
тажное И», «проволочное И». 

Если в точке «монтажное И» соедннены п! выходов н п2 входов, 
номинал резистора Кн (рне. 1.25, 09) следует выбрать в пределах: 


Куин = (Св мако — вых )/ (ых =” па) ? | (1 . 3) 


1 у 1 
К макс = (О амин — Оъых)/ (п; ых -- п. п, )- (1 .4) 


Значения входных и выходных токов для расчета пределов Вн по 
уравнениям (1.3) и (1.4) можно взять из табл. 1.2. Минимальное время 
#1 положительного перепада при выключенни (положительный перепад 
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Рис. 1.25. Схемы логических элементов с ОК 


не будет затянут) получится, если взять миннмальное сопротивление Ки. 

Схему (рис. 1.25,0) часто используют для расширения (точнее, 
‚ наращивания, увеличения) чнсла вхо- 
Таблица 1.14. Состояния В оРического а Элемент, на- 
в микросхеме И К5З1ЛА!9 пример, с двадцатью входамн И не вы- 
в. |  Пускают, так как это специальный, ред- 
Выход ко применяемый элемент. Разработчик 
р ..ри [56) ы его может сделать самостоятельно дву- 
мя способами: с помощью специальных 
микросхем-расширителей либо элементов 


Вход 


‚В. . В Н Н с ОК. 

НН. В Двухтактные выходы ТТЛ нельзя 
{один Н) _ соедииять° параллельно, если эле- 
хх В 2 менты расположены не на одном 


кристалле. На рис. 1.26, а пока- 
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зано неправильное соединение двух выходов ТТЛ, представляющее 
реальную опаеность перегрузки током короткого замыкания верхнего 
выходного транзистора УТ! из элемента ОРЕ. Транзистор — эмиттер- 
ный повторитель не рассчитывается на большое значенне вытекающего 
тока |:.. Аварийная ситуация возможна, когда на выходе ©! при- 
сутствует напряжение высокого уровня, а иа выходе 02 — низкого. 
Многовходовые составные логические элементы с ОК и общим соп- 
ротивлением нагрузки В» реализуются наиболее просто, однако они ие 
позволяют получить предельное быстродействие. Предпочтителен способ 
увеличения числа входов с помощью специальной  микросхемы- 
расширителя, имеющей вспомогательные выводы коллектора и эмитте- 


Рис. 1.26. Построение расширителя (наразивателя) входов. 


Таблица 1.15. Микросхемы ТТЛ ИЛИ 


Номер микросхемы 


Серия Обозначение 
2 3 4 5 5 7 
К! 55 —- | Е | -|- -н 
КМ155 ИИ 
К555 ЛЕ -- -|- 
КМ555 -- -- 
К5З1 -- -- 
КР5З1 -|- 
74 | — | 02 23 25 27 28 128 260 
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Рис. 1.27. Микросхемы ИЛИ 
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Таблица 1.16. Параметры микросхем ИЛИ 


ЛЕ ЛЕ2* | ЛЕЗ* ЛЕА 
Параметр Рисунок 
ав в| в 
м мым м я м Еа 
д, МА Рис. 1.4.6 |116] 8120] 16 | 16| 16| 8 
П от, МА Рис. 1.4, б 16 |3,2| 29 | 16 | 16 | 16| 4 
Тот, МА Рис. 1.4, в 27 |5,4| 45 | 19 | 19 | 26 | 6,8 
в, нс Рис. 1.5, б 15 16 15,5] 22 | 2 |165 | 6 
0, не Рис. 1.5, б 15 | 15 [5,5] 15 | Би 
Окончание 
ЛЕ5** | ЛЕб** | ЛЕ? Ли 
Параметр Рнсунок 
м ЕЗ 2 я я а 
1х МА Рис. 1.4, б 48148 |200 |6! 88| 02 
Пот, МА Рис. 1.4, б 212 | 29 | 22 |6,2| 32 
10 т. МА Рис. 1.4, в 57 | 57 | 45 | 38 19,8 | 68 
в» НС Рис. 1.5, б 15 |165 |5,5 |165] 27 
НО НС Рис. 1.5, б 18 | 8161 22| 22| 7 


* Со входами разрешеиия. - 
*+* Буферные микросхемы. 
*** Без инверсии. 


ра транзистора-фазорасщепителя УТ? (рис. 1.26, 6). Одноименные вспо- 
могательные выводы К и 9 нескольких такнх элементов можио объеди* 
нить (рис. 1.26, в). Параллельное соединение дает функцию ИЛИ 
(говорят, «Расширенне по ИЛИ»; сравните рис. 1.26, 8 и рис. 1.22, а). 

Как указывалось ранее, функцию ИЛИ можно реализовать либо с 
помощью простейшего элемента ТТЛ (рис. 1.20, а), переименовав его 
логические уровни (такой способ непрактичен) либо применив спе“ 
цнальную микросхему ИЛИ (рис. 1.21, 8). На рис. 1.27, а дана соот- 
ветствующая рис. 1.21, в принципиальная схема реального логического 
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Таблица 1.17. Микросхемы ТТЛ ИЛИ 


Номер микросхемы 
Обозна- 

Серия чение 1 | з | 4 | 9 10 | м | 13 
К155 - и -- 
КМ!155 й 

. ЛР о В 
К55 -- ++ 
КМ555 ы т - 
К531 -- + -Н 
КР!5З3 Е] + 
74 | — | 50 | 53 | 55 64 


Таблица 1.18. Параметры микросхем ТТЛ И/ИЛИ 


ЛР1* ЛРз* ЛР4* ЛРЭ | ЛР10**, 

ЕЕ 
к МА Рне. 1.4, б 16 [16 [81168 [20 100 
По» МА Рис. 1.4, б 8 |8 |156] 6 | `0,8 12,5] И 
10» МА Рис. 1.4, в 14 | 9,52 112 | 1,316 | 16 
в» нс Рис. 15, б 22 [22 [20 | 22 [20 | 5,5] 7,5 - 
Чо, нс Рис. 15,6 ° | 6115 [20 | 15 [20 |5,5| 8,5 


* Со входами расширения. 
** Выходы с открытыми коллекторами. 


элемента ИЛИ из состава микросхем К155ЛЕ5 и К155ЛЕб. (Здесь 
напряжение низкого уровня соответствует логическому нулю, как в при- 
водимых ранее схемах И.) 


В табл. 1.15 дана номенклатура микросхем ТТЛ ИЛИ. Принци- 
пнальная схема одного элемента приведена на рис. 1.27, а, цоколевки 
микросхем ТТЛ показаны на рис. 1.27, б-—ж. Микросхемы ЛЛТ вы-. 
пускают в вариантах К155, К555 и КР1531. Они содержат четыре 
двухвходовых элемента ИЛИ без инверсии (рис. 1.27, 3). Электриче- 
ские параметры этих микросхем сведены в табл. 1.16. Микросхемы 
КЬБ5ЛЕ2 и К!55ЛЕЗ (рис. 1.27, 8—0) имеют для каждого четырех- 
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й 


входового элемента вход разрешения ЕТ. Схема элемента ИЛИ со вхо- 
дом ЕТ показана на рис. 1.27,г. Это один элемент из микросхемы 
К!55ЛЕ?, имеющей, кроме того, выводы расширения числа входов Р 
и Р. Среди микросхем ИЛИ имеются две буферные, с умощненными 
выходами: К155ЛЕ5 и К155ЛЕб. Для них допустим ток нагрузки вы- 
хода до 70 мА. 


96 
АЯ К 9 64 44 62 кои а 
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Рис. 1.28. Микросхемы И/ИЛИ 
4—788 43 


Микросхемы, выполняющие сложную логическую фуикцию И/ИЛИ 
(рис. 1.22, г—9), имеют обозначение ЛР. Номенклатура этих микро- 
схем представлена в табл. 1.17, параметры в табл. 1.18, а цоколевки 
их показаны на рис, 1.28. Отметим, что в микросхемах К155ЛРЬ, 
К155ЛРЗ и К!155ЛР4 элемент ИЛИ имеет выходы коллектора и эмит- 
тера Ки Э. Их используют, как показано на рис. 1.26,6, 8, для иара- 
щивания (расширения) числа входов. Микросхема К5ЗЕЛР10 имеет 
выход с ОК, 


К155ЛДУ К1557Д5 


Рис. 1.29. Специальные расширители 


На рис. 1.29, а показаны цоколевки двух специальных расширите- 
лей. Микросхема К155ЛД! (рис. 1.29, а) содержит два четырехвходо- 
вых элемента (входы А1...ОТи А2...0О2), у которых сделаны выходы 
от коллекторов и эмиттеров К1, ЭЁи К2, 92. У микросхемы К155ЛДЗ 
аналогичные выводы К и Э имеет восьмивходовой элемент (рис. 1.29, 6, 
входы А...Н), 


1.8. АВТОГЕНЕРАТОРЫ НА ЭЛЕМЕНТАХ ТТЛ 


С помощью элементов ТТЛ (буферных, И, ИЛИ) можно про- 


` ектировать автогенераторы, у которых выходная частота колебаний 


превышает 30 МГц. Чтобы автогенератор быстро возбуждался и ра- 
ботал устойчиво во всем диапазоне внешних воздействий, лежащая в 
его основе уснлительная линейка должна быть неинвертирующей с 
большим коэффициентом усиления Ку, который по возможности сле- 


дует стабилизировать. , 

Простейший автогенератор получается из двух инверторов, но 
при этом значение К невелико. Удобнее включить три или четыре 
элемента из микросхемы. Из рис. 1.30, а показана схема автогенератора, 
в которой положительная обратная связь через конденсатор охваты- 
вает два элемента РОТ. н 201.2, причем 0РЬ1.[ выведен в линейный, 
усилительный режим с помощью резистора отрицательной обратной 
связи К1=220 Ом. Элемент 2О{.3 применяется здесь как буферный, 
чтобы уменьшить влияния нагрузки на частоту автогенератора, Ча- 
стота автогенерации Е==1/3 (Е 1С!). 
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Рис. 1.30. Автогенераторы на цифровых микросхемах ТТЛ: 


а — простейший мультивибратор; б — кварцевый мультивибратор; в — мультиви- 
братор с разрешением по выходу; г — инвертирующий усилительный каскад; д, 
е — мультивибраторы с повышенной стабильностью; ж -тТенератор с перемеиной 
скважностью 


На рис. 1.30,6 дана аналогичная схема кварцованного автогенера- 
тора. Мультивибратор (рис. 1.30, 8} снабжен выводом разрешения вы- 
ходных сигналов ЕО (рис. 1.30, в). Элементы ОО1.3 и РО1.4 образуют 
В$-триггер. В таком применеини его называют защелкой. Если на вход 


ЕО подать напряжение низкого уровня, вход 10 элемента РО1.3 полу- 
чит напряжение высокого уровня и геиерация в линейке 0О1.1—Р01.3 
будет разрешена. Генерация прекратнтся, когда на вход ЕО поступит 
напряжение высокого уровня (тогда на входе 10 элемента 21.3 будет 
низкий потенциал). На выходе генератора появится напряжение высо- 
кого уровня, 
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Как основу для автогенератора с повышениой стабильностью удоб- 
но выбрать инвертирующий усилительный каскад с отрнцательной об- 
ратиой связью через резистор Вос (рис. 1.30, г). Здесь коэффициент уси- 


ления Ку =Овых/О‹с==—Во‹/Ке. Надо учитывать, что собствениое уси- 
ление цифрового инвертора К;; не превышает 20, что весьма далеко от 
усиления идеального операционного усилителя. В схеме ина рис. 1.30, д 
использовано два таких инвертора с Ку =2(560/220) <5,5. Здесь при 
емкости С1!=1000 пФ частота Е=500 кГц. Аналогичные инверторы при- 
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Рис. 1.31. Автогенератор с буфериым элементом (а), с парафазиыми 
выходами (б, в), с колебательным контуром (г) | 


меиены в кварцевом автогенераторе с пьезоэлектрическим резонатором 
201 (рис. 1.30, е). Регулируемая иелинейиая отрицательная обратная 
связь через диод УШТ (рис. 1.30, ж) позволяет построить мультивибра- 
тор с перемеиной скважностью импульсов. 

На рис. 1.31, а показана схема кварцевого автогенератора с буфер- 
ным выходным логическим элементом 201.3. На цифровых ииверторах 
удобио выполнять симметричные мультивибраторы, которые геиериру- 
ют парафазиые выходные последовательности. Автогенераторы на рис. 
1.31, 6, в различаются способом подключения времязадающих коиденса- 
торов и резисторов. Выходная частота автогенератора по схеме рис. 
1.31, 6 составляет 2 МГц при С1=С2=100 пФ. Если в автогенераторе на 
рис. 1.31, в устаиовлены конденсаторы С!=С2=200 пФ, его выходная 
частота будет 1 МГц. Выходную частоту можно установить от.! Гц до 
10 МГц, если емкости кондеисаторов выбрать в пределах 50 мкФ...10 пФ. 

Схема автогенератора с колебательным контуром показана на рис. 


1.31,г. Частота автогенерации здесь определяется по формуле Е= 
=1/(2л У ГС,}, причем эквнвалентная емкость С» соответствует па- 
раллельному включению конденсаторов С! и С2, т. е, С.=С1С»/ (С, -+С.). 
Достоинством такого автогенератора является использование в нем все- 
го одного инвертора. 


1.9. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ — ТРИГГЕРЫ ШМИТТА 


При входном импульсном сигнале с пологими фронтом и сре- 
зом импульс иа выходе формирующего логического элемента также не 
будет прямоугольным, поскольку иекоторое время ключевая схема бу. 
дет находиться в усилительном режиме (напомним, для инвертора ТТЛ 
Ко =20). Кроме того, на фронте и срезе выходного импульса будут при- 


сутетвовать усиленные помехи, поступившие в «усилитель» из провзода- 
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Рис. 1.32. Триггеры Шмитта и ----= 
в микросхеме К155ТЛ1 Я 


питания. Импульс с зашумлениыми н несформированными фронтом и 
срезом непригоден для переключения тактовых входов триггеров, ре- 
гистров, счетчиков. ` 

Повышение Ку формирователя до 1000 раз и более за счет после- 


довательного включения нескольких буферных элементов не дает точ- 
ной привязки момента переключения к определенному пороговому уров- 
ню входного импульса. В таких случаях используют так называемую 
схему триггера Шмитта, состоящую из двухкаскадного усилителя (в 
оригинале автор использовал двойной триод), охваченного слабой по- 
ложительной обратной связью. Триггеры Шмнтта оказалнсь незаменимы- 
мн и в интегральной схемотехнике как в аналоговой, так и в цифровой. 

Логические элементы со свойствами триггера Шмитта (рис. 1.32, а) 
имеют внутреннюю положительную обратную связь, глубина которой 
подобрана так, чтобы получить передаточпую характеристику со зна- 
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чительным гистерезисом. Выходной сигнал логического элемента Шмит- 
та имеет крутые импульсные перепады, длительность которых не зави- 
сит от скорости нарастания или спада входного сигнала. Импульсные 
перепады по времени соответствуют моментам, когда входной сигнал 
превышает напряжение срабатывания Ш.рь и становится меньше, чем 
напряжение отпускания Чоти- 
Передаточная характеристика обычного элемента ТТЛ имеет вход- 
° ной порог Чпор==1,3 В. Передаточная характеристика элемента Шмитта 
двухпороговая, она показана иа рис. 1.32,6, а временная — иа рис. 
1.32, в. Если входное напряжение такого логического элемента Ц,х=0 
{точка А), то выходное напряжение Цвых=2,4 В (напряжение высокого 
Таблица 1.19. Микросхемы логического уровня ТТЛ). При повы- 
ТТЛ (логические  элементы- шении Овх до 1, выходиой сигиал 
триггеры Шмитта) скачком уменьшается (переходит от 
точки Б к В, где Цвых<0,3 В, т.е. 
напряжение низкого уровня ТТЛ). 


. Номер В этот момеит входное „ напряжение 
Обо микросхемы 
Серия значе- становится равиым иапряжению сра- 


ние батывания О»з==Оеро=1,7 В. 
Если входное напряжение теперь 
постепенно уменьшать (от точки Г), 


К155 —ь - то при Овк=0,9 В выходное напря- 
+ 


КМ155 жение скачком перейдет от низкого 
К555 тл + уровня к высокому (линия ДЕ). 
КМ555 в Это напряжение порога отпускания 
К531 + Ут. При дальнейшем снижении 


О,» до нуля возвращаемся в точку 
передаточной характеристики. Та- 
ким образом, зпогический элемент, 
74 — |131 1132 построенный на основе триггера 
Шмитта, нмеет пороги срабатыва- 
ния и отпускаиия, между которыми 
существует зона гистерезиса 
Усре—Оотп=800 мВ. Эта зона симметрична относительно порогового 
напряжения обычного элемента ТТЛ, т, е. 1,3 В (==400 мВ). 
Микросхемы, содержащие логические элементы со свойствами триг- 
гера Шмитта, приведены в табл. 1.19. В микросхеме К155ТЛЕ (рис. 
1.32, а) содержится два логических четырехвходовых элемента И с по- 
рогом Шмитта. Если для приема сигналов используется лишь один нз 
входов этого логического элемента, остальные три следует подключить 
к положительному полюсу источника питания. 
Для микросхемы К155ТЛ! время задержки распространения мож- 


ио определить по временной диаграмме на рис. 1.32, в, где Но =:27 нс 


(для варианта 15 22 нс), а р =72 нс (для Е5 27 нс). Средний по- 
роговый уровень для микросхемы с порогом Шмитта в исполиении 1.5 
Опор=1,5 В. 

Номинальными считаются элементы нагрузки: Сь=15 пФ, Ка= 
=400 Ом (для серии К155). Для исполнения 5$ С„=15 пФи В,=2 кОм. 

В устройствах формирования сигналов, где требуется запас помехо- 
устойчивости, удобно использовать микросхемы с обозначением ТЛ2, 
каждая из которых содержит шесть иивертирующих усилителей с поро- 
гом Шмитта (рис. 1.33, а). У каждого инвертора микросхемы К155ТЛ? 
переключательная характеристика идентична показанной на рис. 1.32, 6. 
У элементов микросхемы К555ТЛ2 выходная амплитуда больше (см. 
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1,0 40,1 


рис. 1.33, 6). Для обоих вариантов микросхемы ТЛ2 д р= д.р 


превышает 22 ис. 

Микросхемы с обозначением ТЛЗ имеют по четыре двухвходовых 
элемента И с гистерезисиой передаточиой характеристикой триггера 
Шмитта (рис. 1.33, в). 
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Рис. 1.33. Триггеры Шмитта в микросхемах К155ТЛ? и К155ТЛЗ 


По основиым электрическим параметрам, включая переключатель- 
ную характеристику, микросхемы — триггеры Шмитта серии К!55 (ТЛ1, 
ТЛ2, ТЛЗ) аналогичны. При входном напряжении низкого уровия ток 
потребления для них равен 24 мА, при напряжении высокого уровня — 
40 мА. 


1.10. ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 


Логический элемент исключающее ИЛИ применяется как сум- 
матор по модулю 2 или используется для задерживания цифрового им- 
пульса. Его часто включают как фазовый компаратор, определяющий 
момент равеиства частот и фаз двух цифровых последовательностей. 
Среди прочих устройств с помощью элементов исключающее ИЛИ час- 
то проектируют генераторы строго сфазированных многофазных после- 
довательностей (например, трехфазных напряжений питания микроэлек- 
тродвигателей). 

На практике наиболее часто используют двухвходовые элементы ис 


ключающее ИЛИ и исключающее ИЛИ. На рис. 1.34, а показан символ 
элемента без инверсни и его таблица состояний, Выходной сигиал эле- 


мента соответствует логическому уравнению О=АФВ-==АВ-- ВА. Здесь 
®Ф — символ суммирования по модулю 2. Нижняя и верхняя строки 
таблицы (рис. 1.34, а) отображают эквивалентность входных уровней, 
т.е. А=В==0 (в верхней строке) и А=В=| (в нижней). В случае 
А=В=0 выходной сигнал @О=0 (это естественный, так называемый три- 
виальный ноль). Когда А=В==1 выходной сигиал © также равен нулю, 
хотя на двух входах А и В присутствуют единицы. Если добавить к 
элементу исключающее ИЛИ двухвходовой элемент И, который будет 
служить формирователем единицы старшего разряда (по-другому, ге- 
нератором переноса; он образует выход С), то получится двухразряд- 
вый полусумматор. Схема полусумматора показана иа рис. 1.34, 6. Она 
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дает при А=В=1 результат 9=0 (это младший разряд суммы) и С=1 
(старший разряд, здесь он называется единицей переноса), В итоге на 
обоих выходах полусумматора появляется двухразрядное двоичное вы- 
ходное слово: А+-В=1--1=10. Его десятичный эквивалент 1+1=2. 

В таблице состояний на рис. 1.34, а последняя колонка соответст- 
вует элементу исключающее ИЛИ с инверсией. На рис. 1.34, в показано 
расположение элементов исключающее ИЛИ в микросхемах К155ЛП5, 
К555ЛИ5, К5З1ЛП5, а также в К555ЛЛЗ, имеющей выходы с откры- 
тым коллектором. На рес. 1.34,г дана таблица состояний для одиого 
элемента каждой из этих микросхем. Микросхема К555ЛЛЗ имеет ток 
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Рис. 1.34. Микросхемы исключающее ИЛИ 


потребления 10 мА (все входные уровни низкие). Для нее время за- 
держки распространения @д,р==30 нс. Микросхеме К555ЛЛЗ соответст- 
вует 74 1.5136. 

Микросхема К155ЛП5 потребляет ток питания 50 мА, К55БЛИ5 
10 мА. Для К5З1ЛИВБ этот ток равен 75 мА, но время задержки распро- 
странения сигнала уменьшается до 19 нс (для К155ЛП5 и К555ЛИБ 
Ню, =30 нс, а р =22 нс). В зарубежных сериях 74 отечественным 
микросхемам Л5 соответствуют микросхемы с номерами 86, $86 и 
1.586. 

Иногда появляется необходимость собрать элемент исключающее 
ИЛИ из отдельных логических элементов. На рис. 1.35, а—е даны схе- 
мы таких устройств без инверсии, а на рис, 1.35, д——з3 — аналогичные 
структуры, но с ииверсией выходной функции суммирования по модулю 2. 
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Рис: 1.35. Структуры узла исключающее ИЛИ без ииверени (а—г) и 
с инверсией (9—3) 


Если требуется многовходовой элемент исключающее ИЛИ, можно 
собрать его по схемам, показанным на рис. 1.36. На рис. 1.36, а дана 
схема трехвходового сумматора по модулю 2: 


О =АФВФС, | (1.5) 
а на рис. 1.36, б — восьмивходового: у 
© = АФВФСФРФЕФЕФАФН. (1.6) 


На рис. 1.36, в избражена другая восьмивходовая схема, реализу- 
ющая уравиение (1.6). Такая структура — основа микросхем, предназ- 
наченных для проверки на четность многоразрядиых цифровых слов 
(см., иапример, рис. 1.128 и рис. 2.66). 

Рассмотрим несколько примеров применения микросхем исключаю- 
щее ИЛИ. Выходные импульсы этих логических элементов появляются 
в моменты совпадения обоих входных сигналов (если оба входных уров- 
ня высокие или оба низкие). Простейший пример — устройство выде- 
ления фронта и среза входного импульса (рис. 1.37, а). Напомним, что 
традиционио это делали с помощью дифференцирующего СП-звена с 
последующим усилением н формированием сигнала. Микросхема сред- 
него уровия интеграции исключающее ИЛИ ЛП5 илн ЛЛЗ упрощает 
такое устройство. Фронты выделяются здесь гораздо стабильнее. Дли- 
тельность каждого выходного импульса окажется равной Зф д.р 

Поскольку в устройстве (рис. 1.37, а) фазы входного Ох и задер- 
жанного Ц, импульсов совпадают, то в выходном элементе исключаю- 
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Рис. 1.36. Многовходовые элементы исключающее ИЛИ 


щее ИЛИ нулевое выходное напряжение будет в двух случаях: если 
Ок О =0 и Ох=ЧУ.=Чин. Когда же Оьхэ=О., выделяются выходные 
импульсы с длительностью Зё д.р. Другими словами, с такой точностью 
можно определить время прихода фронта импульса и время окончания 
этого импульса, Устройство, собранное по схеме (рис. 1.37, а), удваи- 
вает частоту входного сигиала. 

В настоящее время для ‘преобразования оптического изображения в 
электрический телевизионный сигнал стали все шире применять вместо 
приемных электронно-лучевых трубок (например, видиконов), полупро- 


4) ЕРИШЕ 


Рис. 1.37. Устройство, выделяю- | 
щее фронт и срез импульса 
(а), и диаграмма его работы 
6) 
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водниковые матрицы. Это микросхемы с открытой для сфокусированного 
изображения поверхностью, состоящей примерно из 250 тысяч светочув- 
ствительных ячеек и имеющей размер оптической зоны около 15Ж20 мм 
(число отдельных транзисторов в этой сверхбольшой интегральной схе- 
ме превышает полмиллнона!). В каждой из ячеек накапливается за- 
ряд, соответствующий яркости одной точки изображения. Все накоп- 
ленные 250 тысяч зарядов при последовательном выносе их из матри- 
цы дают кадр телевизиониого изображения. Схемотехнически задача 
организации такого выноса весьма сложна (здесь используются спенн- 
альные внешние БИС управления ячейками матрицы, связанными меж- 


ПИ К1ЗЗИЕ4 202 КЗ5ЛИ$ 
24 1202 
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Рис. 1.38. Генератор трехфазной последовательности (а) и диаграмма 
его работы (6) 
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ду собой дорожками переноса зарядов, из-за этого матрицы называют 
“приборами с зарядовой связью — ПЗС). 

Часто для переноса зарядов в матрице на ее поверхности делают 
трехфазные шины управления. На эти шины требуется подавать точные 
трехфазные сигналы управления специальной формы, так называемые 
сигналы кадрового и строчного переноса. Строчная последовательность 
подается с частотой до 10 МГц. Наиболее надежным оказался форми- 
рователь, выполненный по схеме, показанной на рис. 1.38, а. Здесь зада- 
ющая частота синхронизации должна быть выбрана в 6 раз большей, 
чем требуемая частота трехфазной последовательности переноса. 

Счетчик К155ИЕ4 (см. рис. 1.65) генерирует последовательности 
импульсов А, В и С. После трех элементов исключающее ИЛИ выход- 
ные последовательности Ф1, Ф2 и ФЗ имеют точную и постоянную фа- 
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Рис. 1.39. Коммутатор кварцованной последовательиости (а) и диаг- 
рамма его работы (6) 
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зировку со взаимным сдвигом на треть периода. Такую же схему фор- 
мирования трехфазиого напряжения можно использовать для пнтания 
специальных бесщеточных микродвигателей. 

С помощью элемента исключающее ИЛИ можно постронть комму- 
татор фазы последовательностн импульсов, поступающей от кварцевого 
автогенератора с частотой [хь. Эта схема показана на рис. 1.39, а. На 
управляющий вход (Оупр) в этом устройстве подается команда управ- 
лення фазой. На рнс. 1.39, б показаны днаграммы входных, внутренних 
и выходных сигналов устройства, имеющиеся в узлах, обозначенных на 
прннципиальной схеме буквами АЖ. Отрицательный импульс В слу- 
жит для сброса К$-защелки, положительный импульс Г подается на ее 
синхронный запуск. Эти импульсы получаются как результат дифферен- 
цирования фронта и среза сигнала коммутации фазы Б (сравннте этот 
метод выделения фронта с предложенным на рис. 1.37, а). 


ы 
Рис. 1.40. Суммирование в схеме исключающее ИЛИ (а) двух неидеаль* 
ных прямоугольных импульсов (б) 


Импульс установки ЛД и сигнал сброса В управляют В$-защелкой 
(элементы РР1.2 и РР1.3), причем импульс Д сфазирован с последова- 
тельностью А. На выходе триггера-защелки вырабатывается сигнал син- 
хронизации Е. В момент перемены фазы входной импульс А н импульс 
Е имеют высокие уровни, следовательно, после исключающего ИЛИ 
(т. е. на выходе Ж) появится напряжение низкого уровня. 

Отметим, что элементы исключающее ИЛИ дают на выходе пики 
помех, если суммируемые входные импульсы имеют искаженные фрон- 
ты. На рис. 1.40, а показан сумматор по модулю 2, а иа рис. 1.40, 6 изо- 
бражены два отличающихся по форме входных импульса Чд и Цв. Не- 


трудно видеть, что на выходе появятся паразитные импульсы в момен“ 
ты, пока напряжение фронта и среза импульсов Чд н Чв ниже, чем по- 


роговое Опор. Такая помеха реально имеет вид «клыков», следующих с 
удвоенной частотой, Если форма импульсов идеальная (отмечено штри- 
ховой линией), то выходное напряженне Чъы» строго равно 0. Таким об- 
разом, перед суммированием цифровые последовательности следует тща- 
тельно формировать, 


11}, ТРИГГЕРНЫЕ СХЕМЫ 


Триггер — логическое устройство, способное хранить 1 бит дан- 
ных. (Название единицы информацни ! бит происходит от слов Ытагу 
9:51, т. е. двоичный разряд). К триггерным принято относить все уст- 
ройства, имеющие два устойчивых состояния. В основе любого тригге- 
ра находится кольцо из двух ннверторов, показанное на рис. 1.41, а. 
Общепринято это кольцо изображать в виде так называемой защелки, 
которая показана на рис. 1.41,6. Принципиальная схема простейшего 
триггера-защелки, выполненного на двух инверторах резисторно-тран- 
зисторной логики, дана на рис. 1.41, в. Цепи входного управления у 
этой защелки нет. 


р РР 
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Рис. 1.41. Кольцо из двух инверторов (а), изображенне бистабильного 
элемента-защелки (6), схема двухтранзисторной защелки (в) 


После подачи на триггер напряжения питания состояния его тран- 
зисторов могут быть равновероятны: лнбо насыщен транзистор УТИ, а 
УТ? находится в состоянии отсечки, либо иаоборот. Эти состояния ус- 
тойчивы. Защелка не может работать как мультивибратор. Пусть по 
какнм-то причинам при включенин питания на коллекторе одного из 
транзисторов, например УТ!, коллекторное напряжение снижается, тем 
самым уменьшается базовый ток То транзистора УТ2, следовательно, 


падает и сила его коллекторного тока [ко. Из-за этого на коллекторе 
УТ2 напряжение Чии—ТоВиз должно повыситься. Если это так, то дол- 
жен еще быстрее возрастать базовый ток Г;! транзнстора УТТ, ускоряя 


его переход к состоянию насыщення, Этот процесс идет быстро, лавино- 
образно, Он называется регенеративиым. Процесс окончится, когда пе- 
рестанет изменяться коллекторный ток транзистора УТТ и он перейдет 
в состояние насыщения. Транзистор УТ2 окажется в состоянии отсечки. 

Дальнейшее изменение токов Тк) и [ко станет невозможным. По- 


скольку защелка снмметрична, выключая и включая питание Он.п мож- 
но получить один из двух вариантов устойчивого состояния транзисто- 
ров в защелке. Если считать, что напряжение низкого уровия соответст- 
вует логическому 0, обнаружнваем, что запись данных в защелку 
способом включения и выключения питания даст равновероятный, а поэто- 
му неопределенный результат: [1,0 или 0,1. Однозначную запись 1 бита 
информацни в защелку можно осуществить, если снабдить ее цепями 
управления и запуска, 
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В настоящее время существует много разновидностей триггерных 
схем. Все оин появилнсь как результат разработки новых цепей запус- 
ка. Для записн данных, т. е. переключения состояния триггера, могут 
использоваться: статический запуск уровнями напряжения, запуск толь- 
ко одним, положительным или отрицательным перепадом импульса, а 
также запуск полным тактовым импульсом, когда используются его 
фронт и срез. Известны триггеры с подачей запускающего перепада зе- 
рез конденсатор, т. е. импульсный запуск только по переменной состав- 
ляющей тактовой последовательности. 

Для формирования сигналов управления триггерами используются 
часто логические элементы со свойствами триггера Шмитта (см. $ 1.9}. 

На рис. 1.42, а показана принципнальная схема В$-триггера, кото- 
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Рис. 1.42. В$-триггеры 


рая содержит защелку (транзисторы УТ! и УТ2), а также два раздель- 
иых статических входа управления (транзисторы УТЗ и УТА). Эти вхо- 
ды управления ‘называются К (гезе{ — сброс) и $ (3е{ — установка), 
Иногда входы В и $ называют по-другому: Феаг — очистка (сброс) и 
ргезе{ — предварительная установка соответственно. Ко входам раз- 
дельного статического запуска триггера В и $ присоединены управляю- 
щие переключателн 51 и $2. Поскольку от каждого из них на входы 
можно подать напряженне низкого Н или высокого В уровней, то име- 
ется четыре комбинации этих управляющих сигналов. Онн перечислены 
в колонках В и $ таблины состояний Ю$-трнггера (рис. 1.42, 6). Если 
от З1 и 52 подать на оба входа В и 5 напряжеиие низкого уровия (Н, 
Н), то транзисторы УТЗ и УТ4 открывающих токов не получат, будут 
Разомкнуты и поэтому не смогут повлиять на состояние транзисторов 
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защелки УТ1 и УТ2. Напряжения на выходах триггера © н © останутся 
без нзменения. Это значит, что в триггере осталась информация, запи- 
санная ранее. 

Переведем движок переключателя 52 в положение В (высокое 
входное напряжение), оставив ЗЕ в Н (низкое). Теперь транзистор УТ4 
будет насыщен, ои замкнется и окажется низким напряжением на кол- 
лекторе присоединенного в параллель ему транзистора УТ2. На входе 


Га) будет. также напряжение низкого уровня. Транзистор УТ1 больше не 


получит от выхода @ открывающий базовый ток, поэтому он перейдет 
в состояние отсечки. По этой причине на выходе @ появляется напря- 
жение высокого уровня (транзистор УТЗ от переключателя 51 ток сме- 
щения не получает и на этот процесс в трнггере не влияет). Данное со- 
стояние транзисторов УТТ и УТ2 будет зафиксировано, защелкнуто. 


Поменять напряжения на выходах @ и О можно, если перевести 
движки переключателей 51 н $52 в положения В и Н соответственно 
(см. третью строку таблицы на рис. 1.42,6). Наконец, возможно чет- 
вертое состояние переключателей $1 и $2: оба нх движка переводятся в 
состояние В. Такой входной сигнал К$-трнггер зафикснровать не мо- 
жет. Действительно, в этом случае, когда. $51 =52=В, на обоих выходах 


Ои Ч должно появиться напряжение низкого уровня. Но если 51 и $2 
строго одновременно отсоединить от входов, триггер переключится в 
неопределенное состояние, Иначе, после исчезновения входного состоя- 
ния В, В защелка не переключается однозначно. Таким образом, два ло- 
гических уровня В, В одновременно на входы К и $ подавать нельзя. 

На рис. 1.42, а показано функциональное обозначение В5-триггера, 
составленного из двух двухвходовых инверторов. Такой триггер мож- 


ио строить на элементах И и на элементах ИЛИ. На рис. 1.42,г дана 
таблица логических состояний для В$-трнггеров, построенных на эле- 


ментах И и ИЛИ. Строкн состояний «Без изменений» и «Неопределен- 
пость» здесь меняются местами в завнсимости от выбранного соответ- 
ствия [ и 0 напряжениям высокого и низкого уровня. 

Таким образом, В5-триггер имеет два раздельных статических вхо- 
да управления, чтобы можно было запнсывать н хранить 1 бит инфор- 
мации. Вместе с тем, известно, что триггерные ячейки — это основа мно- 
гих динамических устройств, главные из которых: делнтелн частоты, 
счетчики и регистры. В этих устройствах записанную ранее информацию 
по специальному сигналу, называемому тактовым, следует передать на 
выход и переписать в следующую ячейку. Для осуществления такого 
режима В5$-триггер необходнмо снабдить тактовым входом С (<10сК). 

Предварительно рассмотрим принципиальную схему так называе- 
мого Т-триггера ({оссе — переключатель), выполняющего лишь одну 
функцию: он может. делить частоту тактовой последовательности, по- 
даваемой на вход С в 2 раза. Принципнальная схема Т-триггера, содер- 
жащего два инвертора 21.1 и 21.2 популярной в 50—60 годы резис- 
тивно-емкостной логики (РЕТЛ), показана на рис. 1.43, а. Схему так- 
тового запуска здесь образуют два резисторно-диодных логнческих эле- 
мента И без инверсии (201.3 и ОР1.4). Функциональная схема этого 
Т-триггера показана на рис. 1.43, 6. 


Для начала анализа работы Т-триггера положнм, что в интервале 
времени от 0 до Н (рис. 1.43, в) транзистор УТ! насыщен, его база по- 
лучает нзбыточный ток от положительного полюса Цн.в через резисторы 
Ка и В»›; транзистор УТ2 разомкнут, Тогда на выходе © напряжение 


низкого уровня не должно превышать 0,3 В. На выходе © будет напря- 
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жение высокого уровия 95 =Оип. Следовательно, диод УО9З надежно 


закрыт, поскольку на его катоде присутствует большой положительный 
потенциал. Диод УП] не закрыт. Обратим внимание также на то, что 
форсирующий конденсатор Су, заряжен до напряжения, существенно 
превышающего напряжение на втором таком же конденсаторе Су. 
Таким образом, зная эти начальные условия, ждем прихода первого 


отрнцательного перепада тактового импульса С в момент &. Вызванный 
им отрицательный перепад тока выведет транзистор УТ! из состояния 
насыщения, поскольку скачок отрицательного (закрывающего) базово- 
го тока пройдет через незакрытый диод УГТ и конденсатор С1. Отме- 
тим, что через закрытый диод УР? никакой скачок тока пройтн не мо- 
жет. Поскольку скачок закрывающего базового тока транзистору УТ! 


Рис. 1.43. Триггер-делитель на два (Т-триггер} 


был дан, должен уменьшиться и его коллекторный ток, что вызовет 
положительный перепад напряжения на коллекторе, т. е. на выходе ©. 
Далее, уже без влияния цепи запуска в В$-защелке происходит реге- 
иеративиый процесс переброса, т. е, смены состояний транзисторов, Этот 
процесс идет однонаправленно и не останавливается с окончанием отри- 


цательного перепада входного запускающего нмпульса С, что гаранти- 
руется неравенством начальных зарядов коиденсаторов Су и Су». Эти 
заряды мгновенно измениться не могут, поэтому конденсаторы Су и 
Су» выполняют роль памяти предыдущего состояния. Но, как показал 
опыт, емкость форсирующих конденсаторов не должна превышать 30... 
50 пФ, чтобы процесс не гасился избыточным током запуска. 
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Такнм образом, по окончании регенерации в Е$-защелке на выходе 
© напряжение будет высоким, а на © — низким (отрезок времени от 
+ до Ь). В этот период изменилось состояние днодов, распределяющих 
тактовые перепады: УО] теперь заперт, а УР? открыт, т. е, именно он 
готов передать В5$-защелке очередной отрицательный перепад тактовой 
последовательности импульсов С. После прнхода в момент +5 второго 
отрицательного перепада состояния выходов © и © вновь изменятся’ и 
закроется диод УР2, третий отрицательный перепад тактовой последо- 
вательности пройдет через’ диод УП. Цикл работы Т-триггера на этом 
закончится. 


Сигналы на выходах @ и © имеют частоту повторения, в 2 раза 
меньшую, чем исходная тактовая последовательность С (сравните час- 
тоты повторения отрицательных фронтов на графиках Об, 5 и 95 
(рис. 1.43, в). Таким образом, Т-триггер делит частоту входного сигнала 
в 2 раза, переключается отрнцательным перепадом тактового импуль- 


са. Запуск отрицательным перепадом отмечен знаком инверсии С. 
Рассмотренный Т-триггер несложно превратить в так называемый 
В5Т-триггер (рис. 1.44, а). Для этого разомкнем его внешние пепи об- 


ратных связей от выходов на цель запуска О—В и 0—5. Ко входам В 


— после _ 
„0 импульса во импульса б 


Рис. 1.44. Раздельное, статическое управление тактируемым триггером 
по входам Ви 5$ 


и $ присоединим управляющие переключатели 51 и $2 (см. также рис. 
1.43, 6). Теперь еще до подачи перепада тактового импульса С в триггер 
можно записать две комбинации напряжений высоких и низких уровней, 
как и для В5-триггера (рис. 1.42,6). Записанная информация будет 
храниться в защелке до прихода тактового перепада С, и после прихода 
его триггер переключится. Полученный импульсный перепад выходных 
сигналов @ и © будет однозначным. Бит информации в момент пере- 
пада появится на выходах В$-защелки. В данном случае его можно. 
использовать для переключения последующего триггера. 

Таблица состояний К$Т-триггера (рис. 1.44,6) показывает, что ес- 
ли на Ви $ входы поданы напряжения низких уровней, в триггере 
сохраннтся предыдущая информация. Она изменится на выходах на 
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противоположную после прихода тактового импульса С. Иэдавать од- 
новременно на статические входы два напряжения высоких уровией 
нельзя, поскольку аналогично В$-защелке выходной отклик окажется 
неопределенным. Этот основной недостаток В$Т-трниггеря послужил в 
свое время отправной точкой дальнейшего совершенствования методоз 
запуска К$-защелки. 
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р’ 5’ 


Прейнбищее 


ПредНЯИЦЕЕ 
Н в 
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Рис. 1.45. В$Т-триггер на элементах РТЛ 


Заменим в схеме (рис. 1.44, а} элементы И (21.3 и 2О1.4} на двух- 
входовые инверторы. Получается принципиальная схема ВЗТ-триггера 
на элементах РТЛ (рис. 1.45, а). Функциональная схема его приведена 
иа рис. 1.45,6, а таблица состояний иа рис. 1.45, в. При напряжении 
высокого уровня на входе С (на входах К и $ могут быть любые уров- 
ни) в промежуточных точках К’и $” появляются напряжения низкого 
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уровня, поскольку иасыщаются транзисторы УТб и УТ7. На В$.защелк 
(элементы 201.3 и 201.4) прохождение управляющих сигналов В и 
запрещено. В защелке хранится предыдущее ее состояние 

Если одновременно на входы В и $ подать напряжение высокого 
уровня, то в точках 5’и В’ будет напряжение низкого уровня, и дейст- 
вне тактового входа С будет запрещено На выходах сгобразится пре- 
дыдущее состояние защелки. Когда на входах В и $ зафиксировано 
напряжение ннзкого уровня и такое же напряжение поступит на вход 
С, в точках 5’ и Е’ появятся одновременно два напряжения высокого 
уровня. Такую логическую информацию , В$-защелка не примет (неоп- 
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Рис. 1.46. Т-триггер с обратными связями через инверторы 


ределенность). Присутствующие на входах Е и $ взаимно противополож- 
вые уровни позволяют после прихода тактового импульса С устано- 
внть на выходах ©) и @ наперед заданную комбииацию уровней: О=Н, 
©=В, и наоборот. 

Наиболее универсален ЗЖ-триггер. В его таблице состояний уст“ 
раняется строчка неопределенности. 

Предварительно рассмотрим принцип действия  Т-триггера, пост 
роенного на элементах не с динамическими, а с потенннальными вхо- 
дами. Для этого включим в режиме Т-триггера ранее изученный ВЗТ- 
трнггер (рис. 1.45, 6). Схема такого включения показана на рис. 1.46, а. 
По сравнению с схемой Т-триггера (рис. 1.43, 6) полярность связей вы- 
ходов и входов здесь противоположная. Разделим схему Т-триггера на 
две части: К5-защелку (элементы 2Р1.3 и 201.4 на рис. 1.46, 6) и ло- 
тику управления (элементы 2П1.1 и 2О1.2, на рне. 1.46, г). 

Предположим, что схема (рис. 1.46, а) построена на ТТЛ элементах, 
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активный включающий уровень для которых — иизкий. Тогда согласно 
таблице состояний В’5”-защелки (рис. 1.46, 8) входные уровни В’=5$’ = 
=В не должны вызывать ее переброса. Для схемы управления иа рис. 
1.46, г напряжение высокого уровня, поданное на вход С, разрешает 


прохождение на выходы В’ и 5’ сигналам @ и 9. При С=Н на выходах 
В’и 5’ установятся напряжения высокого уровня, которые не могут иб- 
ребросить защелку (см. таблицу состояний на рис. 1.46, в). 

В таблице состояний на рис. 1.46, д и на диаграмме сигналов рис. 
1.46, е отмечены этапы работы Т-триггера. На первом, исходном этапе 


полагаем, что =В н @=Н. Подаем на тактовый вход С напряжения 
низкого уровня: С=Н. Отмечаем, что на первом этапе В’=Ви $’=В. 
Такая комбинация сигналов не перебрасывает защелку. К началу второ- 


го этапа запншем прежние состояния выходов Ф=В и О9=Н. Подадим 

на вход С напряжение высокого уровня. Теперь сигналы управления 
у ел 

станут В’=В и $”=Н, что вызовет перемену выходных состояний защел- 


ки, т. е. О=Н и ©®=В. Эти состояния переносим в таблице на начало. 
третьего этапа и даем на тактовый вход сигнал С=Н, который, как и 
на первом этапе, не вызовет переброса защелки. На начало четвертого 


этапа состояния О=Ни О=В сохраняются, но положительный перепад 
тактового импульса перебросит триггер (как и на втором этапе). Триг- 
гер переключается с приходом каждого положнтельного перепада так- 
товой последовательности. прямоугольных импульсов. На основании 


этих данных построена осциллограмма работы Т-триггера из элементов 
ТТЛ (рис. 1.46, е). о” 


На рис. 1,47, а показана схема простейшего /К-триггера. От В$Т- 
триггера (рис, 1.45, а} он отлнчается двумя обратными связями, кото- 
рые устраняют неопределенность в таблице состояний. Назначение вхо- 
дов У н К такое же, как и входов В и $ (сброс и установка). Буквы 
и К были выбраны в свое время авторами как соседние в алфавите 
(сравните В и 5). 


Если входы], С н К объединить (рис. 1.47,6), получим схему ранее 
рассмотренного Т-триггера (рис. 1.46, а), еслн входы элементов ТТЛ 
21.1 и 2О1.2 равноправны. Следовательно, как только на объединен- 
ный вход С поступит напряжение высокого уровня (после низкого), со- 


стояние выходов С и О изменится. Вход С можно от общей точки от- 
КЛЮЧиИТЬ, и В этом случае входная комбинация ]=В и К=В переключит 
триггер: объединенные входы Ли К выступят в роли отомкнутого входа 
С. Таким образом, неопределенности на выходах триггера при обоих 
высоких входных уровнях в ]К-триггере не существует. 

На рис. 1.47, а показана схема управления Ж-триггером н его таб- 
лица состояний, в которой две графы: установлено (делается в момент 
ф.) и записано (анализируется состояние выходов после прихода так- 
тового перепада в последующий момент 4:1). При входных сигналах 
=Н н К=Н состояние выходов не меняется, оно сохраняется таким, 
каким было в момент установки в. Напомним, что напряженне иизкого 
уровня на одном входе элемента ТТЛ отменяет прохождение сигналов 
от других его входов н удерживает выходной сигнал на высоком уровне. 

Хогда через входы Л и К в момент &, загружаем взаимно противо- 
положные уровни, то в последующий момент ++; выходы Л-триггера 
устанавливаются в такие же состояния, как и В$-трнггер. Последняя 
строка таблицы на рис. 1.47, в отображает, что при подаче на входы 
Ти К одновременно напряжений высокого уровня (входы можио прос- 
то соединить), триггер перебрасывается, переходит в состояние, проти‘ 
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воположное предыдущему. Например, если было ©,„-=В, ©,=Н, то ста- 
нет О.+1=Н И О ,+:=В. 

Для надежной и четкой работы триггерных ячеек в многоразрядных 
устройствах (регистрах, счетчиках) предназначены двухступенчатые 
триггеры, называемые таз{ег — $1ауе, что лучше всего переводится как 
«мастер — помощник» (слово таз{ег имеет еще одно значение: хозяин). 
Структурная схема такого трнггера, состоящего из двух В$Т-триггеров, 
показана на рис. 1.48, а. Входы С обоих триггеров ТМ (мастера) и ТИ 
(помощника) соединены между собой через инвертор 2П1.1. 


Рис. 1.47. Триггер со входами Ти К 


На рис. 1.48, б показано, что составным трнггером ТМ—ТИ управ- ` 
ляет полный (с фронтом и срезом) тактовый импульс С. Действитель- 
но, если каждый из триггеров имеет установку положнтельным пере- 
падом, входная В5-комбинация будет записана в ТМ в момент прнхода 
положительного перепада тактового импульса С. В этот момент в ТП 
информация попасть не может. Когда придет отрицательный перепад 
входного импульса С, на выходе иивертора 0О1.1 он появится как по- 


ложительный. Следовательно, положительный перепад импульса С пе- . 


репишет данные от выходов ©’и О’ в ТП, Таблица состояний двусту- 
пенчатого В5Т-триггера показана на рис. 1.48, в. 

Двухфазный способ управлення полным тактовым импульсом С при- 
меняется и для двухступенчатых ЛК-триггеров (рис. 1.49,2). Этот триг- 
гор, как и простой ЛЖ-триггер, имеет обратные связи с выходов на вхо- 
ды. нсключающие неопределенное логическое состояние. Схема прос- 
тейшего двухстуленчатого /К-триггера показана на рис. 1.49, 6. Защелка 
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Рис. 1.49. Двухступенчатый К-триггер 


71 


ТМ состоит из элементов РО1.2 и 01.3. Элементы РО1.1 и 0Б1.4— 


входные ключи, с которых снимается сигнал С для управления ТП, за- 
шелка В5 которого построена на элементах РО!.7 и 21.8. Сигналы 
управлеиия подаются на ТП через РО1.5 и 2Б}.6. Тряггер может иметь 
вход общего сброса данных В, который для этой схемы иногда в лите- 
ратуре называют Сеаг. Многие }К-тритгеры имеют также вход предва- 
рительной установки $ (другое название ргезе|), симметричный входу 
К, что создает дополнительные входы у элементов 0О1.1,.2р1.2 и 201.7. 

На рис. 1.49, в показана осциллограмма переключающего импульса, 
на которой отмечены этапы работы составного триггера. В момент + 
ТП изолирован от ТМ; в момент % разрешается прием данных входами 
ТМ. С приходом отрицательного перепада импульса в момент % запре- 


рт 
ри, ие ия | 
1 © 


®, 


п 171 


Рис. 1.50. Триггер со входом Р 


щается прием данных входами ТМ, а в момеит 44 заканчивается пере“ 
иос даиных из ТМ в ТП. Таким образом, замечательное свойство двух- 
фазного управления состоит в том, что входы приема данных за период 
тактового импульса, т. е. во время загрузки 1 бита ииформации, не 
кмеют сквозной связи с выходными цепями. Изоляция входов и выходов 
сбеспечивает устойчивое переключение сложного триггера, если засто- 
та тактовых импульсов нестабильна (дрожит). 

Наиболее часто в цифровых иитегральных мнкросхемах, а также в 
импульсных устройствах применяют триггеры с единствеииым входом 
данных О (4а{а), так называемые Р-триггеры. 

Одна из причин их появления была в том, что число выводов у 
корпусов микросхем раниих разработок не превышало 14, а стоимость 
многовыводного корпуса ссставляла значительную часть от стоимости 
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готовой микросхемы. Для Р-триггера требуется всего четыре вкешних 
вывода: вход данных О, тактовый вход С, два выхода ©) и © (один из 
них может отсутствовать}. Схема О-триггера (рис. 1.50, а} отличается 
от схемы В$Т-триггера (рис. 1.45,6) иаличием инвертора 2Б1.1, добав- 
ленного между входами $ и В. Теперь состояние неопределеиности для 
входов К и 5 исключается, так как инвертор РО1.! формирует на вхо- 
де К сигнал $. 

Согласно таблице логических состояний О-триггера (рис. 1,50, 6) в 
некоторый момент времени , на вход Р можно подать напряжения 
низкого или высокого уровня. Если в последующий момент +; придет 
положительный перепад тактового импульса, состояния на выходах 
©.+1 и 91+: будут соответствовать табл. 1.50, 6. На рис. 1.50, в показа- 
ны днаграммы записи в О-триггер напряжений высокого и низкого вход- 
ных уровней и их считывание. Непременное условие правильной рабо- 
ты О-триггера — это наличие защитного иитервала времени после при- 
хода запускающего импульса Ор перед тактовым Ус (интервал вре- 


мени .,—№ оговаривается справочными данными иа О-триггер}. 


Рис. 1.51. Счетчик-делитель на 2: 


а — структурная схема; б — применение О-триггера для деления на 9 


Рис. 1.52. Схемы взаимного преобразоваиия триггеров: 


а — из В в Т; б—из ОР вТ: в— из ЗК в Т; г-— Т-трнггер со входом разрешения 
Е1; д— Жвр; е-— ВЗТв р; ж- ВТ в К 
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Если снабдить О-триггер цепью обратной связи, соединяющей вы- 
ход © со входом Р, он станет работать как Т-триггер, т. е. делитель 
частоты в 2 раза. Действительно, нетрудно видеть, что делитель на 
рис. 1.51, а по фазировке сигиалов соответствует Т-триггерному, рас- 
смотренному на рис. 1.46, а. На рис. 1.51,6 показаны осциллограммы 
работы делителя на два частоты тактовой последовательности Чс. 

В заключение рассмотрим несколько схем взанмного преобразования 
триггеров. На рис. 1.52, а—в показаны схемы делителей частоты на 
К$Т-, Р- и /ИКтриггерах соответственно. Триггер р можно преобразо- 
вать в Т (делитель на 2), снабдив делитель дополнительным входом 
разрешения ЕТ (рис. 1.52,г). В режиме Р-триггера можно использовать 
ЗК- и Е$Т-триггеры (рис. 1.52, 0,е). Из В5Т.триггера можно получить 
УК-триггер по схеме (рис. 1.52, ж}. 


1.12. В5- и Р-ТРИГГЕРЫ 


В составе серий ТТЛ выпускаются микросхемы, содержащие 
К$-, )- и ]ЛК-триггеры. Как правило, эти микросхемы многоканальные. 
Несколько триггеров имеют общие выводы питания и некоторые объ- 
единеиные входы управления. На миоготриггерных микросхемах можно 
самостоятельно проектировать устройства: делнтели частоты, регистры, 
память малой емкости. 


— _  КБЯЯТР? Таблица 1.20. Состояния триггера из 
96 54 №4 44 531552 №3 @3 


микросхемы К555ТР2 


Вход 
—— Выход © 

51 | 52 р 

Н Н Н в 

Н х В В 

х Н В В 

В В Н Н 

В В В Без изменения 

#1 511 92 41 ©? 52 42 Рис. 1.53. Микросхема К555ТР2 


Микросхема К555ТР2 (рис. 1.53) содержит четыре В $-триггера, 
причем два из них имеют по два входа установки $. Для входа сброса 
В` активный уровень низкий. Если на входы триггера $1, 52 и К подать 
одновременно напряжение низкого уровня, то на выходе © появится 
вапряжение высокого уровия (см. табл. 1.20). Однако это состояиие не 
будет зафиксировано, «защелкнуто»: если входные уровни Н убрать, на 
выходе © появитси иеопределенное состояние. При подаче на входы на- 
пряжений высоких уровней напряжение на входе © останется без из- 
менения. 

Ток потребления микросхемы К555ТР2 7 мА, Время задержки рас- 
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пространения сигнала от входа 5 до выхода © равно: при включении 
(при переходе выходного сигнала на уровень Н) 22 нс, а при выключе- 
нии (к уровню В} 15 не. Аналогичная задержка для входа В 27 ис (от 
уровня В к Н). Соответствующая зарубежная микросхема имеет наиме- 
нование 74 {1.5 279. 


Микросхемы ТТЛ, содержащие наборы триггеров, перечислены в 
табл. 1.21. 


Таблица 1.21. О-триггеры ТТЛ 


Номер микросхемы 
Серия Обозначение 1|— `` 

ПЕНИИ ИОВ ПО ПВ 
К155 р + + + 
КМ155 -- + | 

ТМ 

К555 -- 
КМ555 — = 
К5З1 1 ыы + -- 
74 — 74 7 | 75 | 175 | 174 


Микросхемы ТМ2 (рис. 1.54) содержат два независимых П-триг- 
гера, имеющих общую цепь питания. У каждого триггера есть входы Р, 
З и В, а также комплементарные выходы ©) и © (см. рис. 1.54, а). Вхо- 
ды Зи В — асинхронные, потому что они работают (сбрасывают состо- 
яние триггера) независимо от сигиала на тактовом входе; активный 
уровень для них — низкий. Сигнал от входа Р передается на выходы 


К1557М2 
1.1 


8) 


а) 
Рис. 1.54. Два О-триггера ТМ2: 


@-— структурная схема одного канала; б -- функциональная схема; в — цоколевка 
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О и © по положительному перепаду импульса на тактовом входе С (от 
Н к В). Чтобы триггер переключился правильно (т. е. согласно табл. 
1.22), уровень на входе Р следует зафиксировать заранее, перед при- 
ходом тактового перепада. Защитный интервал должен превышать вре- 


мя задержки распространения сигнала в триггере. Если на входы $ и’: 
Г триггеров ТМ2 одновременно подаются напряжения низкого уровня, 
состояние выходов © и О окажется неопределенным. Загрузить в триг- 
гер входные уровни В или Н (т.е. | или 0) можно, если на входы 5 
и В подать напряжения высокого уровня. 


Таблица 1.22. Состояния триггера из микросхем ТМ2 


—- 


`Вход Выход 

Режим работы _ _ _ 
[всьо 9 

Асинхронная установка Н В х х В Н 
Асинхронный сброс В Н х х Н В 
Неопределенность Н Н к Хх В В 
Загрузка 1 (установка) В В ^ в В Н 
Загрузка 0 (сброс) В В 1 | Н В 


Асинхронная установка нужного сочетания уровней на выходах по- 


лучится, когда на входы $ и К поданы взаимопротивоположные логи- 
ческие сигналы. В это время входы С и Р отключены. Функциональное 
обозначение триггеров микросхемы ТМ2 показано на рис. 1.54, 6; ее цо- 
колевка — на рис. 1.54, в. .. 
Микросхемы ТМ5 (рис. 1.55) и ТМ7Т (рнс. 1.56) функционально 
идентичны, так как обе содержат по две пары Р-триггеров. Пары пред- 
ставляют собой простейшие защелки данных по 2 бита, Микросхемы раз- 
личаются по числу выводов корпуса: микросхема ТМ5 расположена в 
14-контактном корпусе, поэтому каждый ее триггер имеет только один 
прямой выход данных ©. Структурная схема одного Р-триггера пока- 
зана на рис. 1.56, в. Каждая пара триггера имеет вход разрешения за- 


7 р п 1 0% 
5 


Рис. 1.55. Функциональная схема (а) и поколевка (б) четырех О-триг- 
геров ТМ5 


76 


РА 905 2 04 0% 
в ; Н 


01 02 12 212.149 69 4% 


и 


Рис. 1.56. Фуикциональная схема (а), цоколевка четырех Р-триггеров 
ТМ7 (6) и схема одного Р-триггера из микросхем ТМБ и ТМ7 (в) 


Таблица 1.23. Состояния триггеров из микросхем ТМ5 и ТМ7 


Вход. Выход 

Режим работы - 

в || оо 

Разрешение передачи данных на вход в Н Н В 
Н 

Защелкивание данных Н х а а 


грузки ЕП.2 и Е!3.А. Когда на такой вход разрешения подается па- 
пряжение высокого уровия, данные, присутствующие иа входах Р, без 
нзменения отображаются на выходе ©) (табл. 1.23). 

В защелке будет зафиксирована (по-другому, в ячейку памяти бу-` 
дет загружена) информация, имевшаяся на входе О, если состояние вхо- 
да ЕТ переключить от высокого уровня к иизкому. Выход © находится 
в текущем состоянии 4 все время, пока напряжение на входе Е1 остает- 
ся низкого уровня. В табл. 1.23 обозначено: 4 — состоянне выхода © 
перед приходом защелкиваюшего перепада на вход ЕТ (от ВкН). При 
ЕТ-Н состояние входа О безразлично, Р-=х (т. е. на этом входё могут 
присутствовать или не присутствовать любые входные уровни), 

Микросхемы ТМ8 и ТМ9 расположены в 16-контактных корпусах и 
Содержат наборы ПР-триггеров, имеющих общие входы  синхроиного 
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сброса В и тактового запуска С. В микросхемах ТМ8 число триггеров 
четыре, у каждого есть выходы ©) и О. Микросхемы ТМ9 содержат 
шесть О-триггеров, у которых только один выход @. Микросхема ТМ8 
имеет структуру, показанную на рис. 1.57, а. Ее цоколевка приведена 
на рис, 1.57,6. Аналогичные изображения для микросхемы ТМ9 даны 
на рис. 1.57, в,г. Режимы работы триггеров в микросхемах ТМ8 и ТМ9 
соответствуют Табл. 1.24 (напомним, что триггер из ТМ9 выходов © 
не имеет). Сброс всех триггеров в состояние ©„=Н произойдет, когда на 
вход асинхронного сброса К будет подано напряжение низкого уровня 


98 605 05 0904 04 с 
Са ВАЗ 024 ВИД 9 


КлЭТМ9 


0 12 05 04 0; 46 


Рис. 1.57. Четыре О-триггера: 


п мо микросхема ТМ8; 6 — цоколевка ТМ8; в — микросхема ТМ9; г — цоколевка 
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Н. Входы С и Ра, когда 
В=Н, не действуют, их со- 
стояние безразлично (х). 


Таблица 1.24. Состояния триггеров 
из микросхем ТМ8 и ТМ9 


Информацию от парал- Вход Выход _ 
лельных входов данных 
(21—04 для ТМ8 и 21—  Р®ЖИМ работы со ® |9 
п 
26 для ТМ9) можно загру- 


знть в триггеры микросхем, 
если на вход К подать на- Сброс Н х Н В 
пряжение высокого уровня, Загрузка 1 В В В Н 
Тогда на тактовый вход С Загрузка 0 В нН В 
следует подать положитель- 
ный перепад импульа и ` 
предварительно установлен- 
ные на каждом входе Р напряжения высокого или низкого (в или н) 
уровня появятся на выходе © (т.е. В или Н соответственно). 
Микросхема К155ТМ8 имеет ток потребления 45 мА, К5З1ТМ8 
96 мА, а К5Б5ТМ8 18 мА. Соответственно их максимальные тактовые 
частоты составляют 25, 50 и 35 МГц, а время задержки распростране- 
ния сигнала сброса 35, 22 и 28 ис. Микросхемы ТМ9 потребляют пропор- 
ционально их усложнению болыший ток питания: К15БТМ9 65 мА, 
К5З1ТМО 144 мА, а К5ББТМО 26 мА. Их тактовые частоты достигают 
соответственно: 25, 75 и 30 МГц. Основное иазначеиие микросхем ТМ8 
и ТМ9 — построение регистров данных, запускаемых перепадами так- 
тового’ импульса. 


1.13. К-ТРИГГЕРЫ 


Сводка выпускаемых ЛК-триггеров ТТЛ представлена в табл. 

1.25. | 
Микросхема К155ТВТ (рис. 1.58) — универсальный, многоцелевой 
УК-триггер со структурой «мастер-помощник», Триггер имеет инверсные 


входы установки 5 и сброса В. Каждый из входов Л и К снабжен трех- 
входовым логическим элементом И, поэтому у микросхемы три входа 


7 (1—3) и три входа К (К!-—КЗ). У триггера есть тактовый вход С 
н комплементарные выходы ©) и ©. 


Таблица 1.25. )УК-триггеры ТТЛ 


Номер микросхемы 


Серия Обозначение 
[во | ю | и | 15 
К!55 -- - 
КМ155 -- 
ТВ 

К555 |+ 
К5З1 -- -- - 

74 | — 72 107 | 12 113 | 114 | 159 
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Таблица 1.26. Состояния 3К-триггера К155ТВ1 


„ 


Вход Выход 
Режим работы — _ - _ 
Ее коб 
| 
Асинхронная установка х х х В Н 
Асинхронный сброс х х х (Н 
х х х В 


Неопределенность 


—| 


Переключение 


Загрузка 0 (сброс) 


| в н 


4 1 


Загрузка 1 (установка) 


у отт 
и ета 
м 
[+= 

што 
м мо мы 


Хранение (нет изменений) ЦЕ и н 


Управление состояниями триггера ТВ! происходит согласно табл. 
1.26, в которой перечнелены семь режимов его работы. Когда на входах 


ЗиК присутствуют напряжения высокого уровня, в триггер можно за- 
гружать ннформацию от входов Ти К, либо задерживать, Т. е. хранить 
ее. Состояния двухступенчатого триггера переключаются фронтом н сре- 
вом положительного тактового импульса: ]К-информация загружается 
в триггер-мастер (элемеиты 201.3 и РР1.4 на рис. 1.58, а), когда иа- 


Рис. 1.58. ЛК-триггер ТВТ (а), его функциональное обозначение (6) 
и цоколевка (8). . 


пряжение тактового входа переходит на высокий уровень и переносится 
в триггер-помощник по отрицательному перепаду тактового нмпульса 


(от ВкН). Отметим, что состояния выходов ©) и О неопределенные, 


если на входы $ и К одновременно поданы напряжения низкого уровия, 
Кроме того, сигналы на входах Л и К ие должны меняться, если иа 


входе С присутствует напряжение высокого уровня. 
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Входы 5 и В — асиихронные с активным низким уровнем. Когда иа 
эти входы поданы противоположные уровни В и Н, входы С, Ти К дей- 
ствовать не будут. Состояния выходов @ и @ определяются первыми 
двумя строчками табл. 1.26. Микросхема К155ТВ1 потребляет ток пн- 
тания 20 мА и может работать с тактовой частотой 15 МГц. 

Микросхема КББЬТВ6 (рис. 1.59) расположена в 14-контактном 
корпусе и содержит два ЛЖК-трнггера с общим выводом питания. Да: 


Рис. 1.59. Два /К-триггера из микросхемы ТВ6б: 


а — схема одного триггера; б — обозначение выводов; в — поколевка 


-ные в каждом триггере переносятся от входов на выходы по отрица- 
тельному перепаду тактового импульса С. Когда импульс С переходит 
от высокого уровня к низкому, сигналы на входах $ и К изменяться 
не должны. Данные от входов Ти К следует загружать в триггер, когда 
на входе С присутствует напряжение высокого уровня. Режимы работы 
триггера из микросхемы ТВб следует выбирать по табл. 1.27. 

У триггеров микросхемы К555ТВ6б нет входов 5. Асинхронные вхо- 
ды сброса В имеют низкий активный уровень. Если на входе В будет 
напряжение низкого уровня, прохождение сигналов от входов С, Ги К 
запрещается. На выходе © появляется напряжение низкого уровня (пер- 


Таблица 1.27. Состояния триггеров: микросхемы К555ТВб 


Вход Выход 
Режим — - 

вбок о |5 
Асинхронный сброс Н х х х Н В 
Переключение в ГЕ в в Ч 9 
Загрузка 0 (сброс) вн в Н В 
Загрузка { (установка) в | Г|-| в н В Н 
Хранение; нет изменений в грн н 4 Ч” 
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вая строка табл. 1.27). Остальные четыре режима работы возможны 
лишь при напряжении высокого уровня на входе К. Отметим, что когда 
]=К=Н, состояние выходов под действием отрицательного перепада 
на .тактовом входе С не меняется. Микросхема К555ТВ6б имеет ток по- 
требления 8 мА и работает с тактовой частотой до 30 МГц. 

Микросхемы К555ТВ9 и К5З1ТВЭ расположены в 16-контактных 
корпусах и содержат по два ЛЖ-триггера. Сравнив структурные схемы 
(рис. 1.59, а и рис. 1.60, а), нетрудно видеть, что в триггер микросхемы 
ТВ9 добавлен вход установки $. В остальном эти микросхемы иден- 
тичны. 


Рис. 1.60. Два ЛК-триггера микросхемы ТВ9: 


‚ а — схема одного триггера; б -- обозначение выводов; в -- цоколевка 


Таблица 1.28. Состояния ЗК-триггера из микросхемы ТВ9 


Вход Выход 
Режим работы — — - 

вбок оо 
Асинхронная установка Н В х х х В Н 
Асинхронный сброс В | х х х Н В 
Неопределенность . Н Н х х х В В 
Переключение В В у в в 9 9 
Загрузка 0 (сброс) В В у н в Н В 
Загрузка | (установка) В В у в н в|Нн 
Хранение! нет изменений В В у н Н 3 Ч 


Согласно табл. 1.28 входы Л и К могут работать, если на входах 
` би В присутствуют иапряжения высокого уровня. Когда при условии 


'5=В»=В на тактовый вход С подан отрицательный перепад, по окон- 
чанни переходных процессов установления уровни сигналов, прнсутству* 


82 


ющие на входах Л и К, переносятся в триггер. Выходы ® и © будут 
иметь состояния, перечисленные в последних четырех строках табл. 1.28, 
как только на вход С придет отрицательный перепад тактового импуль- 
са. Третья строка таблицы отображает неопределенное (х) состояние 
выходов, если на входы $ и К подать одновременно напряжения низко- 
го уровня. Микросхема К555ТВ9 работает с тактовой частотой до 
30 МГц. | 

Микросхема К5З1ТВ10 (рис. 1.61) содержит два )К-триггера, иден- 
тичных по структуре триггерам микросхемы К555ТВб, за исключением 
того, что входы К в ней заменены входами $. Поэтому таблица состоя- 


Ил, 


> 
© 
гы 
рем 
а 
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Рис. 1.61. Два ЛК-триггера микросхе- 
п. мы ТВШО: 


а- схема одного триггера; б — обозначе- 
0/ ние выводов; в — цоколевка 


ний триггера из К531ТВ10 (табл. 1.29) совпадает с аналогичной таб- 
лицей для триггера из К555ТВ6, кроме первой строки: от сигиала вхо- 


да асинхронной установки $ выход (@) может получить напряжение вы- 


сокого уровия, если подать снгнал $=Н (здесь вход 5 нмеет активный 
низкий уровень}. Микросхема К5З1ТВ10 потребляет ток 50 мА. 


б* | 83 


Таблица 1.29. Состояния ЗК-триггера из микросхемы. КТВ 


Вход` | Выход 
Режим работы - — Пи 

56|. |к | о |9 
Асинхронная установка | Н | х х х В Н 
Переключение В в |: 4 Ч 
Загрузка 0 (сброс) В | | Н В 
Загрузка 1 (установка) В В н В Н 
Хранение: нет изменений В и | Н Ге Ч 


Микросхема К5З1ТВ11 (рис. 1.62) — вариант К5З1ТВ9, у которой 
кристалл располагается в 14-контактном корпусе. Два триггера микро- 


схемы имеют по две общие цепи управления: тактовый вход С и вход 


сброса В. Для микросхемы ТВ!| верна таблица состояний микросхемы 
ТВ9 (табл. 1.28). Ток потребления 50 мА, время установления 3 нс, 


Рис. 1.62. Связь двух ЛЖ-триггеров в микросхеме ТВ11 (@) и ее цоко- 
левка (6) 


Микросхема К155ТВ15 (рис. 1.63) состоит из двух независимых 
ЗК-триггёров, которые запускаются положительным перепадом такто- 
вого импульса. Каждый триггер имеет незавнсимые асинхронные входы 
установки $ и сброса К. Как н у других триггеров ТТЛ, если на одном 
входе (или на обоих) 5 и В присутствует напряжение низкого уровня, 
то прием снгналов по входам С, Л и К запрещается, а выходные сигна- 
лы (©) и © устанавливаются на высокий или низкий уровни согласно пер- 
вым трем строкам табл. 1.30. 

Структурная схема одного триггера из микросхемы К155ТВ15 по- 
казана на рис. 1.63, а, а цоколевка на рис. 1.63, 6. Выбранная полярность 


логических уровней для входов } и К позволяет превратить этот триг- 


гер в О, соединив входы Ти К (рис. 1.52, 0), Сигналы на входах Ли К 


84 


следует зафиксировать перед приходом положительного перепада так- 
тового импульса на вход С. Последние четыре строки табл. 1.30 соот- 
ветствуют аналогичным режимам из табл. 1.28 (триггер из микросхе- 
мы ТВ9), одиако переключение триггера микросхемы К155ТВ15 проис- 
ходит при положительном перепаде тактового импульса, а на вход К 
подаются инверсные сигналы управления. Ток потребления для микро- 
схемы К155ТВ15 30 мА, максимальная частота переключення 25 МГц. 


Рис. 1.63. /К-триггер ТВ15 (а} и его цоколевка (6) 


Таблица 1.30. Состояния УК-триггера из микросхемы К155ТВ15 


Вход Выход, 
Режим работы ——_ 

|||: к|о | [ро |9 
Асинхронная устаповка Н вх х х В Н 
Асинхронный сброс В Н р х х Н В 
Неопределенность Н Н х х х В В 
Переключение в‘ В л в Н 4 4 
Загрузка 0 (сброс) В В ^ Н в Н В 
Загрузка 1 (установка) В В л в | В Н 
Хранение: нет изменений В в 4 н в 9 4 


` 


1.14. СЧЕТЧИКИ ТТЛ 


Соединив последовательно несколько триггерных схем — дели- 
телей частоты на два, получим простейший многоразрядный двоичный 
Делитель. Более общее название для делителей частоты — счетчики. Ко- 
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эффициент деления счетчика, состоящего из п-триггеров типа Т, состав- 
ляет 21; здесь п-— число двоичных разрядов счегчика. В настоящее 
время используется много вариантов счетных схем: асинхронные и син- 
хронные; двоичные и десятичные; однонаправленные, только с увеличе- 
нием счета, н двунаправленные, счет в которых может увеличиваться или 
уменьшаться (такие счетчикн называют реверсивными). Коэффициент 
деления счетчнка может быть либо постоянным, либо переключаемым. 

Основой любой из этих схем служит линейка из нескольких триг- 
геров. Рассмотренные варианты счетчиков различаются схемой управ- 
ления этими триггерами. Между триггерами добавляются логические 
связи, назначение которых — запретить прохождение в цикле счета лиш- 
ним импульсам. К примеру, четырехтриггерный счетчик может делить 
исходную частоту на 16, так как 24=16, Получим минимальный выход- 
ной код 0000, а максимальный 1111. Чтобы построить счетчик-делитель 
на 10, трех триггеров недостаточно (10>>23), поэтому десятичный счет- 
чик содержит в своей основе четыре триггера, но имеет обратные свя- 
зи, останавливающие счет при коде 9= 1001. 

Таким обазом, удобно выпускать четырехтриггерные счетчики в двух 
вариантах: двоичном и десятичном. Примеры таких микросхем — пары: 
ИЕб и ИЕ7: ИЕ! 6 и ИЕ17. Расширять функции счетчиков можно, видо- 
изменяя их цепи управления. Первоначально счетчики были асинхрои- 
ными. В асинхронном режиме предыдущий триггер вырабатывает для 
последующего тактовые импульсы. Такие счетчики иногда называют 
счетчикамн пульсаций. . 

В синхронном счетчике все триггеры получают тактовый импульс 
одновременно, поскольку тактовые входы их соединяются параллельно. 
Поэтому триггеры переключатся практически одновременно. В счетчике 
пульсаний каждый триггер вносит в процесс счета определеиную за- 
держку, поэтому младшие разряды результирующего кода появляются 
на выходах триггеров неодновременно, т. е. несинхронно с соответетву- 
ющим тактовым импульсом. Например, для четырехразрядного счетчика 
пульсаций выходной параллельный код 1111 появится на выходах триг- 
геров уже после того, как поступит шестнадцатый тактовый импульс, 
кроме того, эти четыре единицы сформируются ниеодновременно. 

Синхронная схема значительно сложнее асинхронной. На ее выхо- 
дах данные от каждого разряда появляются одновременно и строго син- 
хронно с последним входным импульсом. В синхронный счетчик разре- 
шается синхронная (с тактовым импульсом} параллельная (в каждый‘ 
триггер) загрузка начальных данных. Триггерная линейка синхронного 
счетчика снабжается специальным шифратором, который называется 
схемой ускоренного переноса (СУП). 


Внутренние логические элементы управления, которыми часто снаб- 
жаются счетчики, позволяют сделать процесс счета реверсивным. Со- 


гласно команде, подаваемой на вход управления счетом «Больше/мень- 


ше», можно либо увеличивать, либо уменьшать на единицу содержимое 
счетчика при каждом очередном тактовом импульсе. У некоторых счет- 
чиков тактовые входы на увеличение и на уменьшение отдельные. 

Сброс данных счетчика, чтобы на всех выходах установился нуле- 
вой код, у одних схем асинхронный К, у других синхронный $К, проис- 
ходит одновременно с приходом тактового импульса. Имеются счетчи- 
ки с переменным коэффициентом деления. Устанавливаемый коэффици- 
ент деления зависит от кода, набранного на входах управления. 


В табл. 1.31 перечислены счетчики ТТЛ, входящие в серии К!55, 
555, К5З1. ` . 
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Таблица 1.31. Счетчики ТТЛ 


Номер микросхемы 


Серия Е Ф 
8 Е 2 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 и 18 
ог 
| 
К155 + и + | 
КМ155 | ИЕ + + 
К555 |+ + 
КМ555 |+ 
К5З1 |+ 
74 | — 15901921 93| 192 3 971! 169 | 161 | 196 | 197 "в 169| 153 


Микросхема К!55ИЕ? — четырехразрядный десятичный асинхрон- 
ный счетчнх пульсаций. Внутренняя схема его показана на рис. 1.64, а, 
а цоколевка на рис. 1.64, 6. Первый триггер счетчика 0О1.3 (рис. 1.64, а) 
может работать’ самостоятельно. Он служит делителем входной часто- 
ты в 2 раза. Тактовый вход этого делителя СО (вывод 14), а выход 00 
(вывод 12). Остальные три триггера 2О1.4—011.6 образуют делитель 
на 5. Тактовый вход здесь С1 (вывод 1). Для обоих тактовых входов 
запускающий перепад отрицательный, т. е. от высокого уровня к низ- 
кому. 

Счетчик имеет два входа В для синхронного сброса (выводы би 
7), а также два синхронных входа 5 (выводы 2 и 3) для предваритель- 
ной загрузки в счетчик двоичного кода 1001, соответствующего деся- 
тичной цифре 9, Поскольку счетчик К155ИЕ? асинхронный, состояния на 


Фи. 


ИВО ЖООИИЫ и 

60 8! 82 $5 
а) 

Рис. 1.64. Счетчик ИЕ? (а) и его цоколевка (6) 
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его выходах (0—3 не могут изменяться одновременно. Если после 
данного счетчика выходной код требуется дешифрировать, т. е. пере- 
вести его в десятичное число, дешифратор должен стробироваться на 
время этой операции. Иначе из-за неодновременности переключения вы- 
ходных уровней четырех триггеров могут дешифроваться импульсные 
помехи (клыки). 


Входы синхронного сброса В1 и К2 (двухвходовой элемент И) за- 
прещают действне импульсов по обоим тактовым входам н входам ус- 
тановки 5. Импульс, поданный на вход В, дает сбросе данных по всем 
триггерам одновременно. Подачей напряжения на входы 5[ и $2 за- 
прещается прохождение на счетчик тактовых импульсов, а также сиг- 
налов от входов ВТ и 82. На выходах счетчика ©00—03 (выводы 12, 
9, 8, и 11) устанавливаются напряжения выходных уровней ВННВ, что 
соответствует коду 1001, т. е. цифре 9. 

Чтобы получить на выходах счетчика двоично-десятичный код с ве- 
сом двоичных разрядов 8-4-2-|, необходимо соединить выводы 12 и |1 


(т. е. выход 0 и вход С1). Входная последовательность подается на 


тактовый вход СО (вывод 14). Симметричный счетчик-делитель входной 
частоты в 10 раз получится, если соединить вывод 11 (выход (3) с вы- 
водом 14 (вход СО). Симметричный способ деления в зарубежной ли- 
тературе называется М-дитагу, т. е. в переводе — две пятерки. Выход- 
ная последовательность при счете двумя пятерками имеет вид симмет- 
ричного меандра с уменьшенной в 10 раз частотой. Снимается она с 
выхода ©)0 (вывод 12} микросхемы К15БИЕ?. —_ 

Для деления частоты на два используется тактовый вход СО (вы- 
вод 14) н выход @0 (вывод 12). Для деления частоты в 5 раз подаем 
входную последовательность на вывод 1. Выходной сигнал получаем на 
выходе 03 (вывод 11). Внешние перемычки для этих простых делителей 
не нужны. Счетчик К155ИЕ? (аналог 7490) имеет ток потребления 53 мА 
н максимальную тактовую частоту 10 МГц. Аналогичная схема вариан- 
та 741$ 90 потребляет ток 15 мА и имеет тактовую частоту до 30 МГц. 

Режим работы счетчика К155ИЕ2 можно выбрать по табл. 1.32 
(сброс выходных данных в ноль, установка, т. е. загрузка девятки, счет). 
В табл. 1.33 показаиа последовательность смены напряжений высоких и 
низких уровией на выходах счетчика К155ИЕ? в режиме двоично-деся- 
тичного счета, когда требуется соединить внешней перемычкой выход 
0 и вход СГ (т. е. выводы [и 12). 


Микросхема К155ИЕ4 — четырехразрядный двоичный счетчик-дели- 
тель на 2, на би па 12. Внутренняя схема его и цоколевка показаны со- 
ответственно на рис. 1.65, а, 6. Счетчик ИЕ4 состоит из двух_независимых 
делителей, как и предыдущая мнкросхема, Если тактовая последова- 
тельность с частотой { подана на вход СО (вывод 14), на выходе ©0 
(вывод 12} получим меандр с частотой #/2. Последовательность с ча- 
стотой { на тактовом входе”С1 (вывод 1) запускает делитель на 6, и 
меандр с частотой 1/6 появляется на выходе (3 (вывод 8). При этом 
на выводах 11 и 9 имеются сигналы с частотой 1/3 (выходы ОГ и 02). 
На выводы В|1 и К2 подаются команды сброса. - 

Чтобы построить счетчик с модулем деления 12, требуется соединить 
делители на 2 и на 6, замкнув выводы 12 и 1. На вход С0 дается вход- 
ная частота +, на выходе 3 получается последовательность симметрич- 
ных прямоугольных импульсов с частотой 1/12. Тактовые запускающие 
перепады для счетчика К155ИЕ4 — отрицательные, от высокого уровня 
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Рис. 1.65. Счетчик ИЕ4 (а) и его цоколевка (6} 


Таблица 1.32. Выбер режима рабеты Таблица 1.33. 
счетчика К155ИЕ2 Последовательность 
Вход сброса и установки | Выход р и Нес р росхеме 
в | № | я | 52 | о | ©! | © | °з  К155ИЕ2 
Выход 
Счет | 
В В Н х ннНннНн во [ в: | @ | в 
В В Хх Н ни нНнН 
0 нннн 
х х вв ВН! НВ 1 вВвннн 
2 нвнн 
Н х Н х Счет 3 вв НН 
4 НН вн 
х Н х Н > 5 вн внН 
6 НН вв НН 
Н х х Н > 7 вв вн 
8 нНнн п в 
х Н В х > 9 вн нп в 


к низкому. Режим работы счетчика ИЕ4 можно выбрать но табл. 1.34. 
Последовательность смены выходных уровней при счете от 0 до 11 по- 
казана в табл. 1.35. . 

Счетчик К155ИЕ4 (аналог 7492) потребляет ток питания 51 мА и ра- 
ботает с тактовой частотой 10 МГи. Для исполнения 741.599 ток но- 
требления 15 мА, максимальная частота до 10 МГц. 

Микросхема К155ИЕб, как и предыдущие, является четырехразряд- 
ным, асинхронным счетчиком пульсаций. Его структурная схема и цо- 
колевка показаны соответственно на рис. 1.66, а, 6. Согласно рис. 1.66, а 
счетчик ИЕб имеет две части: делитель на 2 (выход ©0; тактовый вход 
С0) и’делитель на восемь (выходы ©1—03; тактовый вход С!). Режимы 
работы счетчика ИЕБ выбирается по табл. 1.36. 

Если микросхема К155ИЕБ применяется как счетчик-делитель на 16, 
необходимо соединить выводы 1 и 12. При этом последовательность 
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Таблица 1.34. Режимы работы счетчика Таблица 1.35. 
К155ИЕ4 Носледовательность 
- счета для К155ИЕ4 


Вход сброса Выход 
Выход 
В! К2 | 60 | © | 62 | $3 Счет М т 
- [© | [@ | [@р | 03 
В В Н | Н | Н | Н 
Н В Счет 0 нннн 
В Н у | вннн 
Н Н > 2 нвн|н 
| зв в НН 
Таблица 1.36. Режим работы счетчика ы ннв|Н 
К155ИЕ5 5 вВвнвН 
Вход сброса Выход 6 НН] в 
7 вн В 
| Ра 90 91 ©? $3 
| | | 8 нНвнН| В 
В В Н | Н | Н | Н 9 вв] НВ 
Н В Счет 10 ннв] в 
В Н у 
Н Н , И в НВ В 


счета от 0 до 15 (т. е. последовательиость смены логических уровней иа 

выходах 20—63) будет соответствовать табл. 1.37. Другие особенности 

применения счетчика ИЕ5 соответствуют микросхемам ИЕ? и ИЕА. 

Микросхема К155ИЕ5 (аналог 7493) потребляет ток питания 53 мА и 

работает с тактовой частотой 10 МГц. Счетчик 741.593 потребляет ток 

15 мА, по входу СО максимальная частота до 10 МГц и по входу С! 

до 32 МГц. 

Микросхемы К155ИЕб и К155ИЕ7 — четырехразрядные реверсивные 
счетчики, аналогичные по структуре. Счетчик ИЕб (рис, 1.67, а) двоич- 
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Рис. 1.66. Счетчик ИЕБ (а) и его цоколевка (6) 
90 


Таблица 1.37. Последовательность счета К155ИЕ5 


Выход 


рев фа ао оо дао] 


НН 52: 22 29 22 29 
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Рис. 1.67. Счетчики ИЕб, ИЕТ 
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но-десятичный, а счетчик ИЕ? (рис. 1.67, 6) — двоичный. Внутреинюю 
схему счетчнка К155ИЕТ можно изучить по рис. 1.67, в. На рис. 1.67, г 
показана цоколевка этих счетчнков. Импульсные тактовые входы для 
счета на увеличение С) (вывод 5) н на уменьшение Ср (вывод 4) в 
этнх мнкросхемах раздельные. Состояние счетчика меняется по положи- 
тельным перепадам тактовых импульсов от иизкого уровня к высокому 
на каждом из этих тактовых входов. 

Для упрощения построения счетчиков с числом разрядов, превынга- 
ющим четыре, обе микросхемы имеют выводы окончання счета на увели- 
чение (тСь, вывод 12) и на уменынение (ТСь, вывод 13). От этих вы- 
водов берутся тактовые сигналы переноса и заема для последующего и 
от предыдущего четырехразрядного счетчика. Дополнительной логики 
при последовательном соединении этих счетчиков ие требуется: выводы 
ТСо и ТСЬ предыдущей микросхемы присоединяются к выводам Си. и 


Ср последующей. По входам разрешения параллельной загрузки РЕ и 
сброса К запрещается действие тактовой последовательности и даются 
команды загрузки четырехразрядного кода в счетчик или его сброса. 

В микросхемах ИЕб и ИЕ? счетчики основаны на четырех двухсту- 
пенчатых триггерах «мастер-помощник». Десятичный счетчик отличается 
от двоичного (см. его схему иа рис. 1.67, в) внутренней логикой; управ- 
ляющей триггерами. Счетчики можно переводить в режимы сброса, па- 
раллельной загрузки, а также синхронного счета на увеличение и умень- 
шение. ; 

Если на вход Ср подается импульсный перепад от низкого уровня 


к высокому (дается комаида на уменьшение — до\п), от содержимого 
счетчика вычитается 1. Аналогичный перепад, поданный на входе Си, 


увеличивает (ир) счет на 1. Если для счета используется один нз этих 
входов, на другом тактовом входе следует зафиксировать напряжение 
высокого логического уровня. Первый триггер счетчика не может пере- 
ключиться, если на его тактовом входе зафиксировано напряжение низ- 
кого уровня. Во избежание ошибок менять направление счета следует 
в моменты, когда запускающий тактовый импульс перешел на высокий 
уровень, т. е, во время плоской вершины импульса. 


На выходах Тбы (окончание счета на увеличение, вывод 12} и ТСр 
(окончание счета на уменьшение, вывод 13) нормальный уровень — вы- 
сокий, Если счет достиг максимума (цифра 9 для ИЕб и 15 для ИЕ?), 
с приходом следующего тактового перепада на вход Су от высокого 
уровня к низкому (более 9 или более 15) на выходе ТСи появится низ- 
кое напряжение. После возврата напряжения на тактовом входе Су к 


высокому уровню напряжение на выходе ТСр› останется низким еще на 


время, соответствующее двойной задержке переключения логического 
элемента ТТЛ. 


Аналогично иа выходе ТСр появляется напряжение низкого уровня, 
если на вход Ср пришел счетный перепад низкого уровня. Импульсные 


перепады от выходов ТСуи ТСрслужат, таким образом, как тактовые 
для последующих входов Су и Ср при конструировании счетчиков бо- 


лее высокого порядка. Такие многокаскадные соединения счетчиков ИЕв 
и ИЕ? не полностью синхронные, поскольку на последующую микросхе- 
му тактовый импульс передается с двойной задержкой переключения. 
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Если ва вход разрешения параллельной загрузки РЕ (вывод 11) 
подать иапряжеиие низкого уровня, то код, зафиксированный раиее иа 
параллельных входах 20—03 (выводы 15, 1, 10 н 9), загружается в 
счетчик и появляется на его выходах 40—63 (выводы 3, 2, би 7) не- 
зависимо от сигналов на тактовых входах. Следовательно, операция па- 
раллельной загрузки — асинхронная. 

Параллельный запуск триггеров запрещается, если на вход сброса К 
{вывод 14) подано напряжение высокого уровия. На всех выходах () 
установится низкий уровень. Если во время (и после) операций сброса 
и загрузки придет тактовый перепад (от Нк В), микросхема примет 
его как счетный, 

Счетчики К15БИЕб (74192) и К!55ИЕ7 (74193) потребляют ток 
102 мА. Маломощные варианты этих микросхем с переходами Шотки 
имеют ток потребления 34 мА. Максимальная тактовая частота 25 МГи; 


время задержки распространения сигиала от входа Су до выхода ТСу 


26 не, аналогичные задержки от входа РЕ до выхода ©3 составляют 
40 нс. Время действия сигнала сброса (от входа К до выходов @) 35 нс. 

На рис 168 а показана диаграмма работы десятичного счетчика 
ИЕб, где обозиачены логические переходы сигналов при счете на увели- 
чение и уменьшение, Кольцевой счет возможен в пределах 0...9, осталь- 
иые шесть состояний триггерам запрещены, Кольцо счета для двоичного 
счетчика ИЕ7 внутренних запретов не имеет (см. рис. 1.68, 6). Составив 


——ы а убеличение 


= - ма уменьшение 


——— ла уделичение 
=--—- на уменьшение 


а} 
Рис. 1.68. Диаграммы работы счетчиков ИЕб, ИЕ? 
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определенную комбинацию входных сигналов, по табл. 1.38 можно выб- 
рать один из четырех режимов работы счетчика ИЕб, Счет на увеличение 
здесь закончится при выходном коде ВННВ (9), уменьшение — при 
НННН (0). Аналогичные операции со счетчиком ИЕ7 позволяет прово- 
дить табл. 1.39. Окончанию счета на увеличение здесь соответствует код` 
ВВВВ (15), а на уменьшение — НННН (0). 
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Микросхема К155ИЕ8 (рис. 1.69) — программируемый счетчик с 
входом для переключения коэффициента, на который можно разделить 
входную тактовую частоту. Счетчик имеет комплементарные выходы @ 
и О, а также выход переноса Свых (после подсчета 63-го импульса). 
Тактовая частота подается на вход С (активный перепад — положитель- 
ный). Максимальный коэффициент деления счетчика ИЕ — 64. Для 
уменынения этого коэффициента служат шесть входов поразрядного 
разрешения: Еб—Е5. 

Выходиую частоту можно рассчитать по уравнению: 


вых = (1/64) (Е5- 2 -- 84.2: +- ЕЗ-23 + Е?2.22 -- 


-|- Е! . 21 -|- ЕО. 2). “(1.7 
Тэблина 1.38. Режимы счетчиков ИЕб 
Вход Выход 
Режим в б < сь | бог 026: | 90 © 02 3 |1бь Тбр 


Сб | хх Нхохх Хх Н НН НВ Н 
орос Вхх Вх хх хХН НН НВ В 
| 
НН нННннннНнннНн НВ Н 
Параляельная |'|ННх ВННННН НН НВ В 
загрузка ННН хвВхх в оз |Н в 
ННВ хВхх В Ор = Оь В В 
Счет на увели-| НВ {1 В|х хх х| Счет на увели-|В В 
чение чение 
Счет на умень-| НВ В 1х хх х Счет на умень-|В В 


шение шение 


а) 
Рис. 1.69. Счетчик К155 ИЕЗ (а). и его цоколевка (6) 


94 


Здесь Е0 — ЕБ — данные иа входах разрешения, причем значение каж- 
дого коэффициента Е; может быть 1 или 0. 

Сигнал разрешения по входу ЕТ подается на вывод 11. Остансви!" 
деление можно, подав на вход $ (вывод 10) напряжение высокого уров 


ня. Активные напряжения низкого уровня, данные по входам ЕГ и 5 
разрешают счет. Общий сброс с остановкой деления осушествляется вы 
соким уровнем по входу К (вывод 13). Для последовательного соедине”. 


Таблица 1.39. Режимы счетчика ИЕ? 


Вход . Выход 
Режим в б сись| рог го 0 | 9 © © 9 [160 16... 
сб ВххНхохххнНннНнВ [6 
рос В х Вххх Хх НН НВ В 
инк нннн|ыннны в. Нн 
Параллельная |ННхВвВнНнНнНнН НН В В 
загрузка ННН—Н‹ вв вв вв ин В 
ННВх. в ВвВВвВвВВвВвВввв В 
Счет на увели-| НВ + В| хх хх | Счет на увели-|В р 
чение чение 
Счет на умень-| НВ В 4х хх х Счет иа умень-|В  \! 
шение шение 
Таблица 1.40. Состояния счетчика ИЕ8 
Вход Выход 
Число им- в 
РЕ пульсов к 
вм $ | вым в @ в в |650 | бр м 
ЕЕ 5 Е 
ВЕ 61°: 
В х В ххх хх Хх х В Н В В 
нннЮнн—нннн—ннн 64 В Н В 1 
ннн ннннн в 64 В | 1 1 
ннн ннннвн 64 В 2 2 | 
ннн нннвнн 64 В 4 4 } 
ннн ннвннн 64 В 8 8 1 
ннн нвнннн 64 В 16 16 1 
ннн вннннн 64 В 32 32 | 
ннн вв вв в В 64 В 63 63 1 
ннн внвннн 64 В 40 40 1 
ннн ввв вв В 64 Н В 63 1 


> 
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ния счетчиков ИЕ8 служит вход СЕР (наращивание). Если ‘сигнал 
СЕР-Н, иа выходе © установится напряжение высокого уровня. 

В табл. 1.40 даны примеры состояний счетчика ИЕ8. Первая строка 
здесь показывает фазировку сигналов при сбросе (на В и $ поданы на- 
пряжения высокого уровня). Последующие восемь строк — это примеры 
установки разных коэффициентов деления, точиее, в данных этой таб- 
лнцы высоким уровнем последовательно опрашиваются входы разреше- 
ния ЕО — Е5, Десятая строка показывает пример получения числа выход- 
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дерйщийтние 


Я 8) 
Рис. 1.70. Счетчик ИЕ9 (а), его цоколевка (6) и схема соединения че+ 
тырех микросхем (8) 


96 


‘ных импульсов 40 (число входиых импульсов 64), ио иа входах Е5 и ЕЗ. 
присутствуют напряжения высокого уровня — единицы, на остальных 
- входах — 0; подставьте эти данные в ф-лу (1.7). 

Микросхема К155ИЕ9 (рис. 1.70) — декадный двоично-десятичный 
счетчик. Он запускается положительным перепадом тактового импульса 
и имеет синхронную загрузку (предварительную установку каждого триг- 
гера). Несколько счетчиков ИЕЭ образуют синхронный многодекадный 


счетчик. Сброс всех триггеров асинхронный по общему входу сброса К. 

Прииципиальная схема высокоскоростного синхроиного счетчнка от- 
личается внутренней логнкой ускореиного переноса и тем, что все триг- 
геры получают перепад тактового импульса одновременно. Изменения 
выходных состояний триггеров совпадают по времени, поэтому в выход- 
ных импульсных последовательностях нет пиковых помех (клыков). За- 
пускающий тактовый фронт импульса — положительный, причем для 
варианта этой микросхемы с переходами Шотки буферный элемент так“ 
тового входа имеет порог [Шмитта с гистерезисом 2400 мВ (см. рис, 
1.32, 6), что уменышает чувствительность к импульсным помехам, а так- 
же обеспечивает устойчивое переключение триггеров при медленно на- 
растающем перепаде тактового импульса, 

Счетчик ИЕ9 — полностью программируемый, поскольку иа каждом 
из его выходов можио установить требуемый логический уровень. Та- 
кая предварительная установка происходит синхронно с перепадом так- 
тового импульса и не зависит от того, какой уровень присутствует на 
входах разрешения счета СЕР и СЕТ. Напряжение низкого уровня, по- 


ступившее иа вход параллельной загрузки РЕ, останавливает счет и 
разрешает подготовленным на входах 20—03 данным загрузиться в 
счетчик в момент прихода следующего перепада тактового импульса (от 
уровия НкВ). - 

‚Сброс у счетчика ИЕ9 — асинхроиный. Если на общий вход сброса 


В поступило напряжение низкого уровня, на выходах всех четырех триг- 

геров устанавливаются низкие уровни иезависимо от сигналов на вхо- 

дах С, РЕ, СЕТ и СЕР. Виутренняя схема ускоренного переноса необхо- 

дима для сиихронизации многодекадной цепи счетчиков ИЕ9. Специаль- 

но для сиихронного каскадирования микросхема имеет два входа разре- 
` шения: СЕР (параллельный) и СЕТ (вспомогательный, с условным на- 
‚ званием «трюковый»), а также выход ТС (окончанне счета). 


Счетчик считает тактовые импульсы, если на обоих его входах СЕР 
и СЕТ напряжение высокого уровня. Вход СЕТ последующего счетчика 
получает разрешение счета в виде напряжения высокого уровия от вы- 
хода ТС предыдущего счетчика. Длительность высоких уровней иа вы- 
_ ходе ТС примерио соответствует длнтельности высокого уровня на 
выходе ©0 предыдущего счетчика. 

На рис. 1.70, в показана схема соединения четырех микросхем ИЕЗ 

в быстрый сиихроиный 16-разрядный счетчик. . 
Для счетчиков ИЕЭ ие допускаются перепады от высокого уровня 
к низкому иа входах СЕР и СЕТ, если на тактовом входе присутствует 
напряжение низкого уровня. Нельзя подавать положительный перепад 


на вход РЕ, если на тактовом входе присутствует напряжение низкого 
уровня, а на входах СЕР и СЕТ — высокого (во время перепада или пе- 
ред ним). Сигиалы на входах СЕР и СЕТ можно изменять, если` на так- 
товом входе С присутствует напряжение низкого уровня. Когда на вхо- 


_де РЕ появляется высокий уровень, а ‘входы СЕ не активны (т. е. не ис- 
пользуем СЕР и СЕТ и на них остается низкий уровень), то вместе с 
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последующим положительным перепадом тактового импульса на выхо“ 
дах 00—03 появится код от входов 20—13. 

Запуская напряжениями высокого уровня входы СЕТ и СЕР во вре- 
мя низкоуровневой части тактового периода, получим на выходах на- 
ложение кодов загрузки и внутреннего счета. Если во время низкоуров- 
невой части периода тактовой последовательности на входы СЕТ, СЕР 
и РЕ поданы положительные перепады, нарастающие от низкого уровня 
к высокому, тактовый перепад изменит код на выходах (©)0—©3 на по- 
следующий. | 

Ири входных сигналах высокого уровня счетчик К155ИЕ9 (74160) 
потребляет ток питания 94 мА, КББИЕУ (74 151604) 32 мА; если все 
выходные сигналы имеют низкий уровень, то 101 и 32 мА соответствен- 
но. Максимальная частота счета 25 МГи. Время распространения сигна- 
ла от входа С до выхода ТС («Счет закончен») составляет 35 и 27 нс, 
а время сброса (от входа В до выходов ©) 38 и 28 не для обычного нс- 
полнения и варианта Шотки. 

Режим работы счетчика ИЕ9 можно выбрать согласно табл. 1.41. 
На выходе ТС появится напряжение высокого уровня, если выходной 


код счетчика ВННВ (т. е. 9), а на входе СЕТ напряженне высокого 
уровня. 


Таблица 1.41. Режимы работы счетчика ИЕ 


Вход Выход 

р м Е о 

ом в | с | СЕР | СЕТ | РЕ | Ви 9 тс 
Сброс Н | х х х х х Н Н 
Параллельная В |+ х х н я Н Н 
загрузка В! + х х н в В В 
Счет В |+ в в в х Счет В 
Хранение В|х |н х в х Ча В 

В! хх н в х п В 


Микросхема К555ИЕ10 — двоичный счетчик по структуре аналоги“ 
чен ИЕ9Э (запускается положительным перепадом, имеет синхронную за- 
пись — предустановку). Внутренняя схема счетчика ИЕ10 (вариант Шот“ 
ки) показана на рис. 1.71, а, его цоколевка на рнс. 1.71, б. Режим рабо- 
ТЫ этого счетчика можно выбрать по табл. 1.41. Однако сигиал 
окоичаиия счёта ТС появится, когда на выходах ©) все уровни окажутся 
высокими (код ВВВВ, т.е. 15). Для построения синхронных многокас- 
кадных счетчиков ИЕ10 можно использовать схемой на рис. 1.70, в, - 
Счетчик К55БИЕ10 потребляет от источника питания ток 32 мА. Мак- 
симальная тактовая частота счета 25 МГи. 

Микросхема К555ИЕ!8 (74163) — четырехразрядный, двоичный, син- 
хронный счетчик. Он отличается от счетчика ИЕ!0 синхронным входом 
сброса данных. Цоколевка его показана на рис. 1.71, б. Назначение вы- 


водов и их функция, кроме вывода ЗВ (вывод 1), такие же, как и у мик- 
`росхемы ИЕ10. Перед синхронным сбросом согласно табл. 1.42 на вход 


5В подается напряжение низкого уровня. С этого момента другие вхо- 
ды управления перестают принимать сигнал. Вход 5К активный, ои сбра- 
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Рис. 1.71. Счетчик ИЕ1О (а) и его цоколевка (6) 


сывает данные только во время положительного перепада тактового 


импульса. Низкое напряжение на входе $К должно быть полностью 
зафиксировано до прихода положительного перепада сигнала на вход С. 
Счетчик в обычиом варианте потребляет ток питания 101 мА (для 
74163), в варианте 5 (К555ИЕ18) 32 мА. 

Микросхема К5З1ИЕТА (рис. 1.72) — декадный асинхронный счетчик 
пульсаций. Он состоит из делителя на 2 (первый триггер, выход ©0, вы- 
вод 5) и делителя на 5 (выходы 91—03). Оба делителя имеют отдель- 
ные тактовые входы: С0 ‘(вывод 8) и СТ (вывод 6). Нагрузочная способ- 
ность выхода ()0 повышена, так как к нему дополнительно присоединя“ 
ют вход С. 

Состояния счетчика меняются по отрицательному перепаду тактового 
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Таблица 1.42. Состояния счетчика К55БИЕ!8 


а Вход Выход 
Режим работы „_ 
$8 с СЕР | СЕТ РЕ | В; еж тс 
Сброс н 4 х х х х Н Н 
Параллельная |: 4 х х н н Н Н 
загрузка в 1 х х. Н в В В 
Счет в 4 в в В х Счет | В 
Хранение в х| и х В х Ча В 
в хх и В х Чи В 


си 


импульса. Из-за внутренинх задержек переключения триггеров состояния 
выходов не могут устанавливаться строго одновременно. Как и для дру- 
гих асинхронных счетчиков, подключаемый в выходам дешифратор дол- 
жен иметь разрешение по выходу, чтобы не передавать в шину данных 
ложные коды, которые могут возиикнуть при смене виутреннего кода. 


70 И 272 7 
4 9 Й 
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Рис. 1.72. Счетчик ИЕ14 (а) и его поколевка (6) 


Режим работы счетчика можно выбрать по табл. 1.43. От этого де- 
сятичного счетчика можно получить две последовательности счета. Дво- 
ично-десятичную выходную Последовательность можно получить, если 


подать тактовые импульсы на вход С0 и соединить выводы 5 и 6 (т: е. 
выход (0 и вход С1). Если необходимо поделить входную частоту в 
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Таблица 1.43(а). Выбор режимов счетчика КБЗ1ИЕ14 


Вход Выход 
Режим работы _ 
В | РЕ | в |ь, ел 
Сброс Н х х х Н 
Параллельная загрузка В Н х Н Н 
. В Н х В В 
Счет В В + х Счет 


Таблица 1.43(6). Последовательность счета для КБЗ1ИЕ14 


Двоично-десятичная Симметрия 
Число | 03 02 9 0 чело | 0 © 02 63 
0 Н Н Н Н 0 Н Н Н Н 
1 Н Н Н В 1 Н Н Н `В 
2 я Н В Н 2 Н Н В | 
3 Н Н В В 3 Н Н В В 
4 Н В Н Н 4 Н В Н -Н 
5 Н В Н В 5 В Н Н: Н 
6 Н В В Н 6 В Н Н В- 
7 Н В В В 7 В Н в НН 
8 В Н Н Н 8 В Н В В 
9 В Н Н В 9 В В Н Н 


} 


10 раз и получить при этом симметричный выходной меандр, т.е. счи- 
тать двумя пятерками (режим Ы-дитагу, см. рис. 1.64, а), следует по- 
дать импульсы с частотой { на вход СТ, а от выхода @3 снять тактовый 
сигнал для входа С0. На выходе @0 получим прямоугольные импульсы 
с частотой 1/10 и скважностью 1:2. При счете двумя пятеркамн мак- 
симальная скорость счета снижается нз-за задержек в логической части 
делителя на 5. 

Вход сброса счетчика ИЕ14 имеет низкий активный уровень. Сиг- 
иалом В =Н запрещается работа всем входам счетчнка, а на всех выхо- 
дах появляется напряжение низкого уровня. Сброс здесь асинхронный. 
Котда на вход разрешения параллельной загрузки РЕ педано напряже- 
нне ннзкого уровня, действие тактовых входов запрещается. Данные, 
присутствующие на входах 20—03, загружаются параллельно в тригге“ 
ры счетчика. ` 

Счетчик ИЕ!4 удобно использовать как фиксирующую, отображаю- 
‚щую код (по-другому, четырехбитовый байт) защелку. Еслн коды на 
входах 20—03 постояино меняются, то выборки из этой последователь- 
ности цифровых слов будут отображаться на выходах, когда иа вход 
РЕ дается напряжение низкого уровня. Счетчик К531ИЕ14 имеет ток 
потреблення 88 мА, макснмальная тактовая частота его достигает 


80 МГц по входу СО и 40 МГи по входу СТ. Наибольшее время задерж- 
тот 
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Рис. 1.73. Счетчики ИЕ!6 и ИЕ!7 
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ки распространения сигнала от входа С] до выхода (2 95 нс, от входов 
О до выхода О 20 ис, время сброса (от входа К до выхода ©) 15 нс. 

Микросхемы К531ИЕ16 и К531ИЕ!7 — синхронные, реверсивные 
счетчикн. Счетчнк ИЕ16 — декадный, двончно-десятичный (формат кода 
8-4-2-1), счетчик ИЕ17 — четырехразрядный, двоичный. На рнс. 1.73, & 
показана принципиальная схема двончного счетчика ИЕ17. Счетчнк ИЕ! 6 
имеет другую логику управлення и ускоренного переноса, Цоколевки и 
назначение выводов у этих счетчнков одинаковые (рис. 1.73, 6). По- 
скольку эти счетчики реверсивные, полезно сравнить их устройство со 
структурами счетчиков К155ИЕб н К155ИЕ?Т (рис. 1.67). 

Тактовый вход у счетчиков ИЕЮ и ИЕ!7 работает по положи- 
тельному перепаду импульса, На вход параллельного разрешения РЕ 
(активный уровень — низкий} подается команда параллельной заниси 
данных, подготовленных на входах 20—01. Как и у других синхронных 


счетчиков, нмеются два входа каскадирования; СЕР — параллельное 


разрешение счета и СЕТ — трюковый вход разрешения счета. Для этнх 
входов активные уровни — низкие. | 


Для переключения направления счетчика служит вход команды Ц/О 
(Больше/Меньше). Счет возрастает, пока на вход Ц/О дается напряже* 


ние высокого уровня. Если командой Ц/О является напряжение низкого 
уровня, то содержимое счетчика будет уменьшаться. После окончания 


счета на выходе ТС появится напряжение низкого активного уровня. 
Все состояния на выходах 00—03 счетчиков ИЕ16 и ИЕ!7 сменя- 
ются строго в соответствии с положительным перепадом тактового им- 
пульса. Триггеры переключаются одновременно, поэтому выходные им+ 
пульсные перепады совпадут. Предварительная установка байта проис- 
ходит независимо от логических уровней, присутствующих на входах 


разрешения счета, Если на вход разрешения параллельиой загрузки РЕ 
дать напряжение низкого уровня, счет запрещается. По следующему по- 
ложительному тактовому перепаду в счетчик поступят данные от вхо- 
дов 20—03. Схема соединения счетчиков ИЕ16 и ИЕ!7 показана на 
рнс. 1.74. ОО 

У счетчика ОО] входы разрешения СЕР и СЕТ принимают низкне 
уровни (заземлены). Для разрешения работы счетчику 202 по его входу 


СЕР используются напряжение низкого уровня от выходного импульса 


„ПИ-РР КИЯЗИЕЛб (КБИЕТТ 


Рис, 1.74, Схема соединения счетчиков ИЕ16 и ИЕ!7 
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«Счет окончен» на выводе ТС. Схемы присоединения последующих кас- 
кадов — аналогичные. Режимы работы счетчиков ИЕ!6 н ИЕ!7 можно 


установить, пользуясь табл. 1.44. В колонке данных ТС сноской*) обо- 
значено состояние: уровень на выходе ТС окажется низким, если на 
входе СЕТ присутствует напряженне низкого уровня, а счет закончен. 


Таблица 1.44. Состояния счетчиков К531ИЕ16 и К5З1ИЕ17 


Вход Выход 


Режим рик =— — — 

с | 05 | ь| ят | РЕ | Ра © тб 

Параллельная } х х х н н Н 1* 

загрузка 1 х х х н в В 1* 

Счет на увели-| % В н ` х | Увеличение | 1* 
чение 

`Счет на умень-| + н и и в х | Уменьшение | 1% 
шение 

Храненне 4 х В х в х 9п 1% 

1 х х |: в х Чо В 


Счетчик ИЕ16 закаичивает счет на увеличение, когда на выходах на- 
хапливается код ВННВ (т. е. цифровой эквнвалент 9). Для счетчика 
ИЕ!7 максимальный выходной код ВВВВ (15). Счет на уменьшение про- 
исходит до минимального кода НИНН (т. е. до иуля). 


1.15. РЕГИСТРЫ ТТЛ 


Регистр — это линейка из нескольких триггеров, в которой в от- 
личие от счетчиков-делителей нет внутреиних запрещающих обратных 
связей. Регистры применяются для накопления и сдвига данных. Регист- 
ры, снабженные виешними перемычками, можно нспользовать как делн- 
тели частоты. 

В простейшем регистре триггеры соединены последовательно: выхо- 
ды О и О предыдущего триггера передают бит данных на входы В и $ 
последующего. Все тактовые входы С триггеров соедииены параллельио. 
При таком включении единица, записанная в виде напряжений низкого 
и высокого уровней по входам К и $ первого триггера, после подачи од- 
ного тактового импульса перейдет во второй трнггер, затем во время 
следующего тактового импульса она попадет в третий триггер и так 
проследует далее, до конца регистра. 

Аналогично продвигается по регистру многоразрядное слово: оио 
поразрядно вводится на входы К и $ первого триггера, Простейший ре- 
гистр имеет один вход и один выход — последовательные. Вход управ- 
ления также единственный — тактовый, Еслн ко входу каждого триггера 
добавнть разрешающую логику, можио получить дополнительные, так 
называемые параллельные входы одновремеиной загрузкн байта в ре- 
гистр. Здесь, как правило, используются дополннтельные защелки, где 
фиксируются данные, поступившие на входы после прихода тактового 
`импульса. В такую схему добавляется вход разрешения записи. 

Можно предусмотреть также логическую схему параллельного ото“ 


104 


бражения иа выходах состояння каждого триггера. Тогда после запол- 
неиия регистра от последовательного или параллельиых входов, по 
команде разрешения выхода накопленное цифровое слово можно отобра- 
знть поразрядно сразу иа всех параллельных выходах, Для удобства 
поочередной выдачи данных от такнх регистров — буферных накопнте- 
лей в шнну данных обрабатывающего устройства — процессора — па- 
раллельные выходы регистров снабжаются выходными буфернымн уси- 
лителями, имеющими третье, разомкнутое 7-состояние. По многонровод- 
ной шине данных процессор получит цифровое слово — байт от выходов 
того регистра, которому дана команда разрешения выдачн. 

‚ Регистры, как реверсивные счетчики, могут быть двунаправленными: 
загружеиное слово можно сдвигать по линейке триггеров как вправо, 
так н влево. Для включения режимов сдвига влево нли вправо служит 
специальный вход команды. 

Существуют многорежимные регистры. Их входные и выходные ли- 
ннн данных объединены и образуют так называемый порт данных. Это 
озиачает, что от шины данных процессора приходит один провод (а не 
два), который по комаиде служит или входным или выходиым. Число 
сигнальиых входов и выходов микросхемы за счет портовой организации 
можио уменьшить в 2 раза (см. также устройство ДНШУ на рис. 1.17). 

Однотипные регистры могут различаться фуикциями отдельных вхо- 
дов: синхронным нли асинхроиным сбросом, ннверсными нлн прямыми 
входами, наличием выводов иаращивания.. Существуют снециализирован- 
ные регнстровые микросхемы средиего уровня интеграции, например ре- 
гистры последовательного приближения для построеиия АЦП. В табл. 
1.45 представлена номенклатура регнстровых микросхем, рассматривае- 
мых в этом параграфе. Данные регнстра К555ИР?26 см. в $ 1.19. 

Микросхема К155ИР1 (рис. 1.75) — четырехразрядный, сдвиговый 
регистр. Он имеет последовательиый вход даииых $1 (вывод 1), четыре 
параллельных входа 20—03 (выводы 2—5), а также четыре выхода 
0—3 (выводы 13—10) от каждого из триггеров (рнс. 1.75, а). Регнстр 
имеет два тактовых входа СГ и С2. От любого из пяти входов данных 
код поступит на выходы синхронио с отрицательным перепадом, по- 
даиным иа выбранный тактовый вход. __ 

Вход разрешения параллельной загрузки РЕ служит для выбора ре- 
жима работы регистра. Если на вход РЕ дается иапряжение высокого 
уровня, разрешается работа тактовому входу С2. В момент прихода на 
этот вход отрицательного перепада тактового импульса в регистр загру- 
жаются данные от параллельных входов 20—03. 

Еслн на вход РЕ подано напряжение низкого уровня, разрешается 
работа тактовому входу С1. Отрицательные фронты последовательности 
тактовых импульсов сдвигают даиные от последовательного входа 51 
на выход 00, затем на ОТ, (2 и 03, т. е. вправо. Сдвиг данных по регист- | 
ру влево получнтся, если соединить выход @3 и вход 02, 02 и ОЕ, 1 
и Оо. Регистр надо перевести в параллельный режим, подав на вход РЕ' 


напряжение высокого уровия. Напряжение на входе РЕ можно меиять 
только, еслн на обоих тактовых входах уровни иизкие. Однако если на 


входе С! напряжение низкого уровня, перемена сигнала на входе РЕ от 
низкого уровня к высокому не меияет состояния выходов. 

Обычный вариант микросхемы К155ИР] имеет ток потребления 
63 мА, с переходамн Шотки 21 мА. Максимальная тактовая частота 
25 МГц. Возможные режимы работы регнбтра ИР1 следует выбирать 
по табл. 1.46. 
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Таблица 1.45. Регистры ТТЛ + 


Номер 
Серия Обозна- 
чение вов вв | 
К155 + + + 
КМ155 + - 
К555 + -- -- 
КМ555 ИР р - 
К531 ++ ++ 
74 | — | 9 | 164 | 165 [ 194 | 195 | 198 | 13 | 2% | 


* Аналог 2М2Э504. 
** Аналоги из серии АМ25$. 
*** См. $1.19, рис. 1.124. 


Рис. 1.75. Регистр К155ИР! (а) и его цоколевка (6) 
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Таблица 1.46. Состояния регистра К155ИР1 


Вход Выход 
6 Параллельные 
РЕ © < Е 3 в 90 91 92 63 
Ен! 00 р 102 53 
Нея 
В В х х х х х х Чло | Фво со Ч» 
в ух х а ь с а а в | с ы 
В $ х х Ов Ос 95 4 вп Ост ® Ра а 
ннв х х х х х Чо | © Во Чсо ро 
Н х + В хх хх В Чп | Овп | Осп 
НН х + Н х х х х Н Оль | Фвп | Фея 
внн х хх хх Чл | Чвьо | 9со | Фро 
нн х хх х х Оло | Ово | @со | Фо 
+ НВ х х х х х ло | Чво | Фо | Ого 
вн х х х х х Чло | Чво | @со | @ро 
вв х хх хх Ол |! Чь | 9 | Фр 


Микросхема К555ИРИЕ (рис. 1.76) — универсальный четырехразряд- 
ный сдвиговый регистр, с помощью которого можно строго синхронно 
сдвигать цифровое слово вправо и влево. Таким образом, регистры с 
обозначением ИР11 — двунаправленные. Время переходных процессов 
при сдвиге данных не превышает 20 нс для обычного исполнения и ва- 
рианта К555, т. е, [5; для варианта $ это время снижается до 12 нс. 
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‚ Регистр КБ55ИР!1 может выполиять целый ряд функций, поскольку“ 
сиабжен несколькими входами выбора режимов: $0, $1, О$К, 0$%. 
(рис. 1.76, а). Если иа входы выбора $0 и $1! поданы напряжения низ- 
кого уровня, код регистра сохраняется, задерживается, При напряже- 


25 
7 


Рис. 1.76. Регистр ИР! (а) и его цоколевка (6) 


ниях высокого уровня иа этих входах данные от параллельных входов 
20—13 будут загружены в регистр н появятся поэтому на выходах 
00—03 в момеит последующего положительного перепада тактового 
импульса. 

При напряжении иизкого уровня на входе $1 и высокого на $0, код 
поступающий на вход последовательных данных ОЗК, сдвигается по ре- 
гистру вправо (от 00 к 03). При обратиом соотношении уровией на. 
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входах З1Т и $0 код принимается последовательным входом ОЗЕ, и за* 
тем при каждом положительном перепаде’ тактовых импульсов сдвига- 
ется влево, т. е. от ОЗ к 00. . 

Поскольку режимы: хранения, загрузки и сдвига синхронные, сле- 
дует фиксировать момент вводных команд управления режимами. Если 
на вход К подается напряжение низкого уровня, происходит сброс дан- 
ных и на выходах 00—03 появляются напряжения низкого уровня. 

Ток потребления регистра К5З1ИР11 равен 135 мА, КБ55БИР!1 23 мА. 
Регистр К155ИР!! потребляет ток 63 мА, его тактовая частота равна 
25 МГц. Регистр К5З1ИР!1 может работать с тактовой частотой до 
70 МГц. Режимы работы регистров ИР11 представлены в табл. 1.47, 


Таблица 1.47. Состояния регистра К5З1ИРИ ( 
Вход Выход 
с|Е|з| 3 | 058 | ра | № | % © 92 % 


Режим работы 


Сброс Хх! Н|х|х х .х Хх нНнннНн 
Храненне Хх! В|]и н хх х 9 941 929 
Сдвнг влево 1] В|в| н х н х |4 42 493 Н 

{| В ви х х х |4 92 & В 
Сдвиг вправо | В] н.в н х х Н 40 4 92 

| вн в в х х |В 9% 49: 4 
Параллельная |1 | В] в} в х х |5 м 4% 4 
загрузка 


Микросхема К5З1ИР12 (рис. 1.77) — регистр для скоростных опёра- 
ций: сдвига, счета, накопления, взаимного параллельно-последовательно- 
го преобразования цифровых слов. С помощью входа РЕ можно загру- 
жать параллельные даиные, а также сдвигать нх вправо. Если на входе 
РЕ присутствует напряжение высокого уровня, через входы первого 
триггера Ги К (выводы 2 и 3, рис. 1.77, а) в регистр вводятся последо- 
вательные даиные. Вход /] имеет высокий активный уровень, вход К— 
низкий, если эти входы соединить, получим простой О-вход. Даииые 
сдвигаются в направлении от ©0 к ©1, 02, а затем к ОЗ согласно каж- 
дому положительному перепаду на тактовом входе С (вывод 10), . 

Если на входе РЕ присутствует напряжение низкого (активного) 
уровня, все четыре триггера запускаются одиим тактовым перепадом 
(от иизкого уровня к высокому}. Тогда даниые от параллельных входов 
020—103 передаются на соответствующие выходы ©0—03. Сдвиг данных 
влево получается в схеме, где каждый выход @ип соединен внешней пере- 
мычкой со входом Оз-:. Напряжение на входе РЕ надо зафиксировать 
на низком уровне. 

Из-за того, что все операции в регистре ИР]? строго синхронны н 
запускается он фронтом импульса, логические уровни на входах У, К, Эь, 
РЕ можно без ограничений менять, пока не пришел фронт запуска. Низ- 
ким уровнем на входе К все выходные сигналы устанавливаются на низ- 
кий уровень. —_ . 

Напряжение низкого уровня иа входе К означает запрет прохожде- 
ния тактового импульса С. Для правильиого сброса даииых надо выбрать 
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4! 42 43.85 


. 8 а) 
Рис. 1.77. Регистр К5З1ИР!2 (а) и его цоколевка (6) 


момент, когда на входе С присутствует напряжение низкого уровня. Не- 
6Фбходимый режим работы регистра ИР12 можно выбрать по табл, 1.48. 
Регистр 74195 потребляет ток 63 мА (максимальная частота 30 МГц), 
К5З1ИР!2 109 мА (частота более 70 МГц) и 7415195 21 мА (30 МГц). 
Микросхема К155ИР!3 (рис. 1.78) — универсальный, восьмиразряд- 
ный, синхронный регнстр сдвига. Каждая операция продолжается в ре- 


Таблица 1.48. Состояиия регистра К531ИР12 
Вход Выход 


Режим работы — — т — 
В СРЕ| К | 71 | 9 © 92 0 в 


Асинхронный сброс Нхх ххх | НН НН В 
Сдвиг и установка по |!В 1 в вв! х В «ча 9 49 
первому каскаду _ 
Сдвиг и сброс по первому |В $ в]нн| х| Н 4 @ 4 49 
каскаду _ _ 
Сдвиг и переключенне |В 1 в|вн|х 4% 4% Ч 492 92 
первого каскада —_ 
Сдвиг и хранение в пер- |В ф в |нв|х 4% 4 9 492 4$ 
вом каскаде и — 
Параллельная загрузка В+ н хх 91| д @& 45 4 0 
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гистре не более 20 нс, поэтому он пригоден для обслуживания скорост“ 
ных процессоров и ЗУ как буферный накопитель байта. Синхронную ра 
боту регистру обеспечивают специальные входы выбора режима $0 и 51. . 
В табл. 1.49 указаны сочетания уровней на этих входах, позволяющие 
переводить регистр в режимы; хранения (на входах $0 и $1 напряжения 
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Рис. 1.78. Регистр К155ИР13 (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.49. Состояния регистра К155ИР13 


Вход Выход 
Режим работы Е я в [Р38 55. р, | 60 | 96 от 
Сброс х Н х х ххх Н Н-Н Н 
Хранение + Ву нн ххх Чо 1—9 | 9 
Сдвиг влево ‘В в н хнх 91 92—97 | Н 
‹ В вн! хвх 91 92—4 | В 
Сдвиг вправо * В нв|нхх|Н 9—4 | 4%. 
`В н в вх х В 4—4 | 4 
Параллельпая В в в вх а 4% 91—96 а; 
нагрузка 


низкого уровня), параллельной загрузки (на этих входах напряжения 
высокого уровня), сдвига влево (51-в, $0-н) и сдвига вправо ($1-н, 
$0-в). 

Кроме однотипных параллельных входов 20—07, первый и послед- 
ний разряды регистра нмеют дополнительные ОЭ-входы: ОЗК — для сдви- 
га вправо и 2$ — для сдвнга влево. Состоянием входов $0 и $1 опре- 
деляется также прием тактового перепада от входа С. На входы $0 и 
$1 перепад от высокого уровня к низкому можно подавать, когда на 
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входе С присутствует напряжение высокого уровня. При параллельной 
‚загрузке ($51-в, 50-в) слово, подготовленное на’входах 20—07, появит- 
ся на выходах 00—07 после прихода последующего положительного 
перепада тактового нмнульса. 

_ Сброе у регистра К155ИР!3 — асинхронный; при подаче на вход 
`К актнвного напряжения низкого уровня на выходах 00—07 фикси- 
руются низкие уровни. Регистр потребляет ток 116 мА, тактовая частота 
‘его может превышать 25 МГц. 

Микросхема К155ИР15 (рис. 1.79} — четырехразрядный регистр. Он 
нмеет выходы с третьим, Д-состоянием, а его входы снабжены логичес- 
кими элементами разрешения записи. Используется регистр как четырех- 

` разрядный источник кода, способный обслуживать непосредственно ши- 


Е 
5В.В 00 22 13Р7Р2РЯ 


Рис. 1.79. Регистр ИР1Б (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.50. Состояния Таблица 1.51. Режимы 
регистра ИР15 выходов с тремя состояниями 
регистра ИР15 
Вход Е 
Р О ини И В В 
м в с | 5 РВ | Рь |409 И ыы 
Режим 5 | 90—03 
_ Сброс Вхх хх |Н ЕВЕ | 
Параллельная |Нф]|н н|н|Н 
загрузка Нун нв|В Считы- ННН НН 
х без! Н х| в х| х вание внн В 
ранение (без Ча Запрет |х Вх| 
изменения) Нах в|х| 9 хк В 7 


`Н2 


ну данных в системе. Для выбора режимов работы: сброс, храненне и 
загрузка в регистр следует пользоваться табл. 1.50 Перевести выходы 
в 2-состояние можно с помощью команды, выбранной по табл. 1.51. 

Разрешение на прием параллельных данных от входов 20—03 да- 
ется по входам управления РЕ! и РЕ?. Загрузка произойдет синхронно 
с положительным перепадом тактового импульса, если на обоих входах 

присутствуют напряжения низкого уровня. Если на одном из этих вхо- 
дов напряжение высокого уровня, после прихода положительного такто- 
вого перепада в регистре должны остаться прежние данные. Напряже- 
ния на входа РЕЁ РЕ2, 20—ЮЗ ко времени прихода положительного 
перепада тактового импульса должны быть зафиксированы. 

Вход сброса В имеет высокий активный уровень. Выходные бу- 
ферные инверторы ©0—03 управляются от входов разрешення ЕЁ и 
`Е02. Если на эти входы подано напряжение активного низкого уровия, 
данные, содержащиеся в регистре, отображаются на выходах 00—38. 
Присутствие хотя бы одного напряжения высокого уровня иа входах 
разрешения ЕО и Е02 вызывает 7-состояние (размыкание) для вы- 
ходных линий 00—03. При этом данные нз регистра в шину данных 
систем не проходят, выходы регистра не влияют на работу других 
аналогичных выходов, присоединенных к проводиикам шины. 

На работу входов сброса В и тактового С смена уровней на вхо- 
дах разрешения влияния не оказывает. В режиме запрета (табл. 1.51) 
выходное сопротивление каждого выхода очень большое. Регистр 
К155ИР!5 потребляет ток 72 мА и имеет тактовую частоту до 25 МГц; 
вариант 741,5173 потребляет ток 30 мА, его тактовая частота 30 МГц. 

Микросхема К555ИР16 (рис. 1.80) — четырехразрядный сдвиговый 
регистр с третьнм состоянием выходов. Режимы загрузки и сдвига пе- 


реключаются с помощью входа параллельного разрешения РЕ. Если 


на входе РЕ присутствует напряжение высокого уровня, данные загру- 
жаются в регнстр от параллельных входов 20—03 сннхронно с отри- 


цательными перепадом на тактовом входе С. Напряжение низкого 
уровня на входе РЕ вызывает загрузку данных от последовательного 


0 И 22 73 568 @0 0! 02 03 © Еб 
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Рис. 1.80. Регистр Кб55ИР!6 (а) и его цоколевка (6) 
8—788 | 113 


входа $1. Цифровое слово сдвигается вправо от (©0 к ©Е далее к 02 


и 03 синхронно с каждым отрицательным перепадом на тактовом 
входе С. Состояния регистра ИР16 отображены в табл. 1.52. 
Таблица 1.52. Состояния регистра К555ИР16 
Вход Выход 
‚ е 
Режим работы о Е 5 
Сс РЕ| 5% Ее 0 © 092 6 
ЕВ 
С: 
В8 | ЕЕ 
Параллельная загрузка у н н х НФ 4 6% 
у н в х В 9% 9 Ч2 
Сдвиг вправо + в х н НН Н 
$ в х в вв в В 


Выходные буферные элементы регистра имеют повышенную нагру- 
зочную способность, что позволяет обслуживать сильно нагруженные 
шины данных в вычислительном устройстве. Перейти к третьему 7-со- 
стоянию выходов можно с помощью данных табл. 1.53. Выходы ©0— 


03 размыкаются, если на вывод разрешения 


выходам ЕО подается 


напряжение низкого уровня. Ток потребления микросхемы К555ИР16 
29 мА, максимальная частота 30 МГц. Выходной ток короткого замы- 
кания буферного каскада составляет 30... 100 мА. 


Таблица 1.53. Режимы выходов 


регистра К555ИР16 


Вход Выход 
Режим 
выхода Он (е- 
- 00—63 
ЕО гистр) 9—9 
Считыва- В Н Н 
ние В В В 
Разомкнут Н 2 


Микросхема К155ИР17 
(рис. 1.81) — регистр после- 
довательных приближений. Он 
предназначен для построения 
12-разрядных АЦП, работаю- 
щих по методу последователь- 
ных приближений. Регистр прн- 
меняется вместе с 12-разряд- 
ной микросхемой ЦАП и инте- 
гральным компаратором. 

Суть метода последова- 
тельных приближений соответ- 
ствует процедуре взвешивання 
предмета (в данном случае 
«предмет» это зафик- 


сированный на время нзмерения уровень сигнала) с помощью набора 


гирь. Прн этом набор «разновесов» 


подобран по двоичной системе: 


1/2 от предельной массы, на которую рассчитаны весы, 1/4, 1/8,... 
В случае применення регистра К155ИР17 потребуется набор градаций 
вплоть до младшей: 1/2!?=1/4096. Предельную для весов массу назо- 


вем шкалой преобразования, 


Если на весы установлен предмет, проверяем его массу наиболь- 
шей гнрей (1/2 шкалы весов). Если она перевешивает, этот старигий 
разряд придется с весов снять (записать в память 0). Еслн предмет 
перевешивает, гирю на чашке оставляем (оставляем в памяти 1). Далес 
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Рис. 1.81. Регистр последовательных приближений К155ИР!7 (а) и его цоколевка (6) 


добавляем гирю 1/4 шкалы. После аналнза «больше—меньше» (в элект- 
ронной схеме это делает компаратор, т.е. сравииватель) либо запи-. 
сываем | (гирю оставляем), либо 0 (гнрю снимаем). 

‚ Чтобы проаналнзировать массу предмета с точностью младшей. 
градации 1/4096, потребуется сделать 12 таких операций последова- 
тельного приближення. Отметим, что ошибка работы самих весов (это 
эквивалент точности мнкросхемы-компаратора) должна быть сущест“ 
венно меньшей, чем младшая градация. Как результат 12 тактовых 
импульсов взвешивания на чашке весов должен накопиться 12-разряд* 
ный код (часть гирь на чашке — это единицы кода, часть рядом с ве- 
сами — это нули). 

Преобразование электрнческого сигнала О. можно  поясннть 
примером. Предположим оказалась достаточной для работы  разре- 
шающая способность преобразователя 4 бнта, а напряжение шкалы 
выбрано Чшк=16 В. Тогда старший значащий разряд (СЗР) будет 
весить Осзр=1/2 Ошк=8 В, второй 1/4 ОЧшк=4 В, третий 1/8 Ошь= 
=2 В. Четвертый, младшнй значащий разряд (МЗР) составляет 1/16 
Ошк=1 В. Еслн на выходе АЦП появился код 1101, это значит, что 
измерено входное напряжение 8-+4-0-1=13 В. 

Для измерительных приборов строят АЦИ последовательного при“ 
ближеиия с разрешающей способностью 22 бита 1/(5.108). Как приз 
мер, укажем, что для перевода в цифровую форму звуковых сигналов 
требуются 16-разрядные АЦП, а для телевизионных видеосигналов 
достаточны 8-битовые, но сверхскоростные. Для систем управления 
используются 10—14-разрядные АЦП. 


С помощью регистра последовательных приближений (РПП) 
К155ИРЕТ реализуются режимы: полного цикла преобразования, ко- 
роткого цнкла для малоразрядных АЦП, непрерывного преобразования, 
одноразового преобразования (так называемое старт-стопное). Вариан- 
ты кодирования могут быть различными, а для расширення логических 
функций можно работать как с напряжением высокого, так и с напря- 
жением низкого активного уровня. Регистр К155ИР17 можно исполь- 
зовать и не по прямому назначению, & как кольцевой счетчнк или 
преобразователь последовательного кода в параллельный. 


Регистр (рис. 1.8, а) нмеет 12 одинаковых ячеек хранения накап- 
ливаемых разрядов (выходы от @0 до ©1!1). Состояния ячеек меня- 
ются с приходом положительного тактового перепада на вход С. В ле- 
вой части рис. 1.81, а расположена ячейка управления регистром со 


входами: ЕЁ 5. Вход ОГ служит для приема последовательного циф- 
рового слова. При положительных перепадах на тактовом входе С 
данные заполняют ячейкн разрядов (выходы ©0—0©11), а также транс- 
лируются через выход последовательного кода РО. Если регистр уста-. 
новлен в АЦП, на вход ОТ будут поступать от компаратора единнцы 
или нули, являющиеся результатами поразрядного взвешивання. 

Ячейки регистра управляются внутренней двухфазной последова- 
тельностью импульсов С1 и С2=С1. На внешний тактовый вход С пода- 
ются импульсы с частотой, в 2 раза превышающей требуемую скорость. 
работы АЦП. 


Вход ЕТ принимает сигнал остановки (т. е. разрешения). Вывод 


ЕТ необходим для подключения последующих регистров, а также для 
подачи сигнала остановки преобразования. В последнем случае на вы- 


ходе ©911 появляется напряжение высокого уровня, Еслн вход ЕЁ не 
используется, его следует заземлнть. 
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.‚ Вход $ — стартовый (см. вторую обсниллограмму на рис. 1.82). 
Когда на вход`$ поступает напряжение низкого уровня, содержимое’ 
регистра сбрасывается иа нуль за первый период тактовой последова- 
тельности. На рис. 1.82 для упрощения показано только восемь выход- 
иых сигналов 00—07 в прямом коде. Старший разряд _ выходит из 

— 
регистра как по прямому О11, так и по инверсному @11 выходам. 
Выход 01! можно использовать как знаковый. Когда преобразование 
завершено, на выходе ОСС (сопуег$оп сотр1&е) появляется напряже- 
ние низкого уровня. 
«ПЛА 
= —_ 


5 


вх0б 


А=Й 5=1 8=0 Г=] Д=0 Е=! Ж=0 ИЗ 


Выходы 
|->] 
| 
х 
> 
+ 
5 


Рис. 1.82. Диаграмма работы регистра К155ИР17 


Как результат полного цикла работы регистра поданная на вход 
О] кодовая последовательность, обозначенная на рис. 1.82 буквами 
АИ, появляется в параллельном коде на выходах 60—67 (этот 
байт теперь накоплен в регистре). Со сдвигом на один такт эту же 
последовательность в процессе заполнения регистра можно было иа- 
блюдать на выходе 00. 

На рис. 1.83 показано несколько схем применения регистра 
КЕББИР!Т. Устройство на рис. 1.83, а состоит из пяти частей А1—Аб. 
Здесь к регистру РПП присоединен ЦАП и генератор тактовых импуль- 
сов @С. Выходной ток ЦАП Твых поступает на компаратор, на вход 

. которого подается также ток сигнала 1‹. Напряжение шкалы преобразо- 
вания соответствует уровню опорного напряжения Чоп. После прихода 


сигнала «Пуск» $ РПИ посылает на ЦАП старший бит ОЕ (т.е. ста- 
вит на весы гнрю 1/2 шкалы). 
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Компаратор сравнивает напряжения Це и Цот/? и свое решение 1 
илн 0 и передает на вход ОЕРГИТ. Если решение 0, СЗР сбрасывается 
и на ЦАП выдается следующий разряд. Если после компаратора полу- 
чена 1, она останется в регнстре (см. диаграмму ©6 на рис. 1.82). Все 
12 разрядов подаются от РПИ на ЦАП поочередно, поразрядные ре- 
шения компаратора в виде последовательности | н 0 накаплнваются 
на выходах РПП. 

На рис. 1.83, 6 показана схема компаратора, который может обес 
печить разрешающую способность 12 бит (устройство АЗ), а на рис. 
1.83, в дана цифровая часть АЦИ (устройства А4 и А5). В качестве 
А2 можно применнть ЦАП К1108ПА1. - 


А$ РАЙ КАЗБИР 
из 
Пили ботах бр, 
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| 1000 


Рис. 1.83. Схемы прнменення регистра К155ИР17 
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Регистры К155ИР17 можно наращивать. На ‘рис. 1.83,г показана 
схема 16-, а на рис. 1.83, д — 24-разрядного регнстра. Регистр РО2 в 
схеме на рнс. 1.83,г работает по укороченному циклу, сокращая время 
преобразований, когда нужны не все информационные выходы. Здесь 
вместо снгнала ФСС используется сигнал ©3 — выходной уровень не- 
обходимого младшего разряда. 

Микросхема К55БИР8 (рис. 1.84) — восьмнразрядный  сдвиговый 
регнстр с последовательным входом и параллельными выходами. Ре- 
гистр имеет асинхронный сброс (вход К, вывод 9) и два входа для 
последовательных данных 0$. и 0$, (логика И). Поданные через эти 
входы данные двигаются на одну позицню вправо согласно каждому 
положительному перепаду импульса, пришедщего на тактовый вход С, 
Перед приходом тактового импульса уровни на входах следует зафик- 
сировать. Состояния регистра К55БИР8 перечислены в табл. 1.54, 


АМ555ИР8 


я: Я ЯР й. 
40 21 29 654% 47 
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Рис. 1.84. Регистр КМ555ИР8 (а) и его ноколевка (6) 


Таблица 1.54. Состояния регистра К555ИР8 


Вход Выход 
режим Е с | 25а 255 90 | 61—97 
Сброс Н х хх но нн 
Сдвиг . В 1 н н Н Ч в 
В 4 Н В Н Ч0—Чв 
В 4 В Н Н Чо 4в 
В А в в В 90—49 


Если`на вход К подается напряжение низкого уровня, работа дру- 
гим входам запрещается. На выходах @©0—07 появятся напряжения 
низкого уровня. Обычный вариант регистра 74164 потребляет ток 
54 мА, варнант 745164 27 мА (К555ИР8). Выходной ток в первом 
случае превышает 27, во втором — не менее 15 мА. 

Микросхема К555ИР9 (рис. 1.85) — сложный  восьмиразрядный 
сдвиговый регистр, имеющий параллельные и последовательный вхо- 
ды. Параллельно данные загружаются в регистр через входы 00—07 
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асинхронно, еслн на вход разрешения параллельной загрузкн.РЕ 


подается напряжение низкого уровня. Если на входе РЕ присутствует 
напряжение низкого уровня, данные вводятся в регистр через последо- 
вательный вход $1. Сдвиг даиных вправо на одну позицию происхо- 
дит согласно каждому положительному перепаду тактового импульса 


на входе С. Вход разрешения тактовым импульсам СЕ имеет актив- 


ный низкий уровень. Если на входах СЕ и С присутствуют напряже- 
ния низкого уровня, данные по регистру не сдвигаются (перед прихо- 


дом на вход РЕ перепада от высокого уровня к низкому). Входы Си 
СЕ логически равноправны, поэтому нх можно менять местами. 


_ 96 СЕ 27 22 2! 00 5107 
Е 79 


Рис. 1.85. Регистр К555ИРУ (а) н его цоколевка (6) 


У регистра К5ББИРУ9 комплементарные входы ©7 и 07 есть только 
у оконечного триггера, ‘поэтому основное назначение этой микросхе- 
мы — регистр задержки даниых. Последовательный код подается на 
вход ЗГи снимается с выходов ©7 и 07. Остановить трансляцию мож- 
но, подав на вход СЕ напряжение высокого уровня. Кроме того, 
регистр ИР9 удобен как преобразователь параллельного кода в после- 
довательный: от входов 20—07 к выходам ©7 н 07. Даниые можно 
загрузить по команде РЕ-Н. Режим работы регистра можно устано- 
ВИТЬ с помощью табл. 1.55. 

Микросхема К555ИР9 потребляет ток 63 мА, тактовая частота 
превышает 20 МГи. 

Микросхемы К5З1 ИР! 8 и К5З1ТИР19 (рис. 1.86, а—г) с буферными 
входамн разрешения записи данных ЕЁ. Регнстр, ИР18 — шестиразряд- 
ный, каждый триггер в нем имеет только прямой выход ©. У четырех- 
разрядного регистра ИР19 выходы каждого разряда комплементарные 
Оно. При напряжении высокого уровня ЕТ=В выходные данные оста- 
нутся без изменення при любых уровнях на входах О; н тактовом С 
(см. первую строку табл. 1.56}, В строках второй н третьей также ото“ 
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Рис. 1.86. Регистры со входом разрешения записи 


бражается неизменность выходных состояний О,. Последние две стре» 
ки таблнцы показывают условия тактироваиного переноса даиных от 
входов Р, на выходы О:. Если на входе ЕТ присутствует напряжение 
низкого уровня, данные будут загружены в регистр по положительному 
перепаду на тактовом входе С. | 

Ток потребления для этих микросхем более 75 мА, время задержки 
распространения сигналов от 8 до 10 нс. 
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Таблица 1.55. Состояния регистра К55БИРУ 


Вход Енутреннее Выход 
, состояние 
Режим работы 


РЕ СВ ся | 00-0] 9 | 91-% | © | 57 


Параллельная за-] Н ххх Н Н НН Н В 
грузка Нххх В В В—В В Н 
Последовательный | В Нтн х Н 9—4 Ч 9 
сдвиг ВН {в х В 90—45 96 $ 
Хранение ВВ хх х Чо Ч1— 4 Чт 97 
Таблица 1.56. Состояния Таблица. 1.57. Состояния 
регистров ИР18 и ИР19 регистра ИР20 
Вход Выход Вход Выход 
я | р |бы| % | & с | р] в | © 
В | х х |0. | 0, Н | й | Н х Н 
Н | Хх | В | ©: | Он Н | + В х В 
НН | & 
В { х Н Н 
Ев 
вн в 


На рис. 1.86,0 показана схема устройства загрузки, в котором от 
одной шестиразрядной шниы данных (шесть проводников) синхронио 
.с перепадом на тактовом входе С можно загружать данные в один 
из четырех регистров К5ЗГИР18. Требуемый регистр выбирается с по- 
мощью дешифратора К531ИД14, управляемого двухразрядиым кодом 
выбора (адреса) АО, А1. На выходах регистров цифровые слова от 
первого до четвертого будут направлеиы в четыре шестиразрядные 
шины. Такнм образом, цифровые слова распределены по четырем адре- 
сам. 
Микросхема К5З1ИР?20 (рис. 1.87,а, б) — четырехразрядиый регистр. 
Его входы организованы как два порта даиных А и В по четыре про- 
водника в каждом: О.0—Р.3 и Рь0—Рь3 (слово рог имеет первона- 
чальное значение — дверь, которую можио открывать в обе стороны). 
Порты данных А и В коммутируются в регистре ИР20 с помощью од- 
норазрядиого кода, поданного на вход $. В каждом разряде имеется 
два выхода Ба; и Ры ‚ даниые от которых передаются триггеру через 
двухвходовой мультнилексор (логический элемент И/ИЛИ). При на- 
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Рис. 1.87. Двухпортовый регистр К5З1ИР?20 (а), его цоколевка (6) и 
схема приема данных от двух шин (8) 


пряжении низкого уровня на входе 5 даиные от вхдда Па! загружа- 
ются в регистр через порт А и появляются на выходе О: при отрица- 
тельном перепаде на входе С (табл. 1.57). 

Аналогичио при $=В загружаем в регистр данные через порт В. 
На рис. 1.87, в показано устройство, где два регистра ИР20 по коман- 
де, даваемой по входам $1, С1 или $2, С2 могут принять по очереди 
или одновременно цифровые слова от шин данных А или В. Эта опе- 
рация противоположна функцин регистров на рис. 1.86, д. , 

Микросхема К5З!ИР?20 потребляет ток не более 120 мА. Время 
задержки распростраиення сигнала после прихода тактового перепада 
составляет на выходе 8—1 нс. 

Микросхема К555ИР?22 (рис. 1.88) — восьмиразрядный регнстр — 
защелка отображения данных, выходные буферные уснлнители которого 
имеют третье Ё-состояние. Схема регистра состонт нз двух частей. Пер 
вая часть — это восемь О-триггеров со входом разрешения параллель- 
ной записи РЕ. Пока напряженне иа входе РЕ высокого уровня, дан- 
ные от параллельных входов О-триггеров 20—07 отображаются на 
выходах (60—07. Подачей на ‘вход РЕ напряження низкого уровня 
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разрешается запись в триггеры нового восьмибитного. байта. Вторая 


выходная часть устройства управляется по выводу разрешения ЕО. Ее 
восемь буферных ключевых выходных уснлителей отличаются боль- 
_ шой нагрузочной способностью н имеют третье 7-состояние, | 
Если согласно табл. 1.58 иа входе Е0 дать напряжение низкого 
уровия, даниые из триггеров регистра пройдут на выходы 00—07. Эти 
выходы разомкнутся, если на вход ЕО подать напряжение высокого 
уровня. Буферный вход нмеет гистерезне Шмитта +400 мВ, что повы- 
щает помехоустойчивость при переключении. 


58 @7 27 126 96 65 25 04 @# РЕ 
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Рис. 1.88. Регистр ИР?22 (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.58. Состояния регистра ИР22 


Вход - а 

© © 

Режим работы —_ ЕН О 

80 РЕ | Г ЕН 81 

м = ее 

Разрешение и считывание из ре.| Н В Н Я Н 
гистра ` Н В В В В 
Защелкивание и считывание из ре- | Н Н | Н Н 
`гистра Н Н в В В 
Защелкивание в регистр, разрыв | В Н н Н 2 
выходов В Н |: В 7 


Потребляемый регистром К555ИР22 ток 40 мА; выходной ток бу- 
ферного выхода каждого разряда не менее 30 мА, что позволяет 
обслуживать шины с емкостиым характером нагрузкн (память МОП, 
микропроцессорная система). Время задержки распространения даниых 
от входов до выходов 32 нс; время включения выходов от 7-состояния 
составляет: к напряжению высокого выходного уровня —20 ис, низ- 
кого — 28 нс. Прин переходе к 7-состояиию от напряжения высокого 
уровня требуется интервал 45 нс, от низкого — 24 ис. 

Микросхема К555ИР23 (рис. 1.89) — регистр, аналогичный ИР?22, 
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но © восемью тактнруемыми триггерами. Из-за этого вход РЕ ‘заменен 
на С. Назиачение и действне входа ЕО остается прежиим (см. табл. 
3.59). Регистр принимает и отображает информацию сиихронно с поло- 
жнтельным перепадом на тактовом входе. Буферный вход управления 
-С имеет гистерезис +400 мВ. 

Ток потребления регистра К55БИР2З 45 мА; ток каждого выхо- 
да — не меиее 30 мА. Время задержки распространения от тактового 
входа до выхода 38 ис. 
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Рис. 1.89. Регистр ИР?23 (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.59. Состояния регистра ИР23 


Вход Выход Выход 
2 або триггера ий 
Режим работы = | с р, 90—07 
Загрузка и считывание Н + и Н Н 
Н + В В В , 
Загрузка регистра и разрыв В + н В 2 
выходов В + в В 2 


Микросхема К531ИР24 (рис, 1.90) — универсальный,  восьмираз- 
рядный регистр. Его применяют как сдвиговый и накопительный. Дан- 
ные можно сдвигать как вправо, так и влево. Выходиые буферные эле- 
менты регистра имеют третье 7-состояние. Восемь выводов микросхемы 
(от 4 до Тиот 13 до 16) образуют порт данных, провода в котором 
по команде служат то входамн данных, то выходами для них. Таким 
образом сокращают в 2 раза число выводов от кристалла микросхемы, 
Напоминм, что в регистре ИР2О (см. рис, 1.87, а) порты данных про- 
пускали на четыре триггера одно из двух четырехбитных слов. 

Регистр ИР24 может работать в четырех синхронных режимах: 
сдвиг вправо и влево, параллельная загрузка н храненне. Для состав- 
леиия миогоразрядных регнстров у микросхемы предусмотрены входы 
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Рие. 1.90. Регистр К5З1ИР?24 (2) и его цоколевка (6) 


- . ЕЯ" 
750 ® © Е07 Е02 


последовательных данных Р$0 н 2$7 (входы данных слева и справа). 
Имвются и аналогичные выходы ©0 и 07. Параллельные даиные за- 
гружают в регистр и считывают из регистра через выводы Вх./Вых.0 — 
Вх./Вых.7. Работа порта управляется входами выбора режима работы 
50 и $51, а также двумя выводамн Е01 и Е02, по которым дается раз- 
решение выходам. Входы выбора режима $0 и $1, входы последова- 
тельных данных 250 и 057, а также входы параллельных данных 
открываются синхронно с положительным перепадом импульсов на 
тактовом входе С. Непосредственно перед приходом этого перепада 
уровии на всех других входах должны быть зафиксированы. 

Вход сброса В — асинхронный. Напряжеине низкого уровня на ием 
запрещает действие тактового н других входов и переводит регистр в 
нулевое состояние. Для последовательного соединения двух н более 
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регистров ИР24 следует выход @7 первого регнстра соединить со вхо- 

дом 0$0 второго. Для организации кольцевой рециркуляции нескольких . 
восьмиразрядиых слов необходимо выход ©7 последнего в линейке 

регистра присоединить ко входу Р$0 первого. Линейка превратится 

в кольно. 

Выводы микросхемы Вх./Вых., образующие порт данных, имеют 
три режима работы (см. табл. 1.60). Если на оба входа разрешения 
ЕО1 н Е02 поданы напряжения иизкого уровня и один (илн оба} входа 
выбора $0 и $1 принимают напряжения низкого уровня, то все восемь 
выводов порта служат выходамн н на ннх присутствует код, содержа- 
щийся в регистре (режим счнтывания). Если на входах $0 и 31 на- 
пряжения высокого уровня, через все выводы порта в регнстр загру- 
жаются данные из шины системы. Загрузка совпадает с очередным по- 
ложнтельным перепадом на тактовом входе. 


Таблица 1.60. Управление выходами регистра КБЗ1ИР24 


Вход , 
Режим работы Выводы Вх. /Вых.0- 

Ей 2 50 < ем тит Вх./Вых.7 

Считывание из| Н НН < Н Н 

регистра Н Н Н х В В Выходы 
н]н х Н Н Н данных 
Н Н х Н В В 

Загрузка в ре-| х х В В О:= Входы данных 

гистр ==Вх./Вых. 

Разрыв выво-| х В х х х 2 

дов. Вх./Вых. В х х х х 2 


Таблица 1.61. Режимы работы регистра К531ИР24 


Вход Выход 
Режим ра- Внутри а 
боты Я с | я [050 57| 8%/ | 90 | регистра | ©7 [74.5323 
` 91—96 
Сброс Нхъхх хх хх ниннн н 
Сдвиг вправо |Вф|вн]н х|х Н 90—49 | 4 в 
Ву вн в Хх В 90—49 | |: 
Сдвиг влево В+ н в|х Н| ха: 2—9 | Н В 
. В+ н вх вх 91 92—49 | В в 
Хранение Винни хх хх Чо 91—96 Ч7 |: 
Параллель- ВЕ в вх Хх н Н НН Н в 
ная загрузка В в вх Хх в В ВВ В |: 
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Выходы мнкросхемы окажутся в разомкиутом 2-состояиии, если на 
‘одном из входов Е01 и Е02 будет напряжение высокого _ уровия 
(вместо сочетання — оба низкого уровня). Режим работы входов 250— 
$7 можно установить согласио табл. 1.61. Выходные буферные уси- 
°Лители регистра ИР24 предназначены для обслуживания шин с емко- 
стным характером нагрузки. 


Регистр К5З1ИР?24` потребляет ток 60 мА, его тактовая частота 
превышает 35 МГц. Выходной стекающий ток Тк превышает 30 мА 
(в 7-состоянии менее 0,4 мА). Ток выхода высокого уровия прн 7- 
состоянии не превышает 40 мкА. 

` Микросхема 741.5323 (рис. 1.9, а) — вариант предыдущей микро- 
` схемы К531ИР?24, имеющей вход синхронного сброса ЗВ. На рис, 
1.91,б6 показан узел синхронного сброса, который можно сравнить с 
фрагментом схемы (рис. 1.90, а), на котором буквами А—Д обозначе- 


———_——_—м—ыо— 


Вх/вых.5 
Бх/Вых. 


Е 
8 
5 7 г 
2 ИЗ зчьЯ Я 
^ за & — 

$ << 
ЗЕ “ 
и) 
В : 1 
Рис. 1.91. Регистр 741.5323 со входом синхронного сброса — г. 


ны точки разрыва проводов. В табл. 1.61 была предусмотрена колонка 
данных 5К, показывающая, что синхронный сбросе даиным дается в 
момент положнтельного перепада на тактовом входе, если на вход ЗВ 
. Предварительно подано напряженне высокого уровня. Остальные детали 
схемотехникн и функционального описання аналогнчиы регистру 
К5З1ИР?Э4. 

Микросхема К53ЗИР25 ` (рис. 1.92) — четырехразрядный, сдвиговый 
регистр, нмеющий выходы с 7-состоянием и дополиительный выход 
©’3 от триггера последнего разряда. Этот сигнал не передается черёз 
буферный усилитель с третьнм 7-состоянием, потому Что выход ©’3 
иеобходим для увеличения числа каскадов такнх регистров. В любом 
режиме данные с выхода ОЗ будут подаваться на последовательный 
вход О$Г последующего регистра. 

° Вход параллельного разрешения РЕ имеет активный уровень вы- 
`сокий, при котором разрешается параллельная загрузка в регистр. Ес- 
ли на входе РЕ напряжение низкого уровня, данные поступают на 
вход О$[ и далее сдвигаются вправо. Входы данных 05$ 00—03 н 
вход управления РЕ — синхронные. Онн действуют в момент отрнца- 


‚ Тельного перепада на тактовом входе С. Вход сброса В — асиихроиный, 
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При напряжении низкого уровня на нем действие тактового входа 
запрещено н регистр находится в нулевом состоянии. 

Режим работы регистра К53З3ЗИР25 можно выбрать по табл. 1.62. 
В табл. 1.63 перечислены условня для переключения выходов в 7-с0- 


стояиие. Вход разрешеиня ЕО нмеет активный иизкнй уровень, при 
подаче которого даниые из триггеров регистра появляются на выходах 
<0—©3. К 7-состоянию выходы перейдут, если на вход Еб подано 
напряжение высокого уровия. 


и 25.001 12 0196 
8) 


| м вр 
а) 0010 2 _ 498 


Рис. 1.92. Регистр К5ЗЗИР?25 {а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.62. Состояния регистра К533 ИР25 


Вход Выход 
Режим работы У =— 

Е брЕ [08 в, [9 | © | © | 9 

Сброс Н7 хх хх Н Н Н 
Сдвиг вправо В у н вх Н до Ч 42 
. В + н н Хх В Чо Чт 2 
Параллельная загруз-! В $ в х н Н Н Я 
ка В + в х в В В В В 


Ток потребления для К53ЗИР25 составляет 34 мА, выходной ток 
не менее 30 мА. Тактовая частота превышает 30 МГц. 


Микросхема К555ИР?27 (рис, 1.93) — содержит восемь О-триггеров. 
У них общий тактовый вход С, а также синхронный вход разрешения 


параллельной загрузки РЕ. Согласно табл. 1.64 активный перепад так- 
тового импульса — положительный. Активный уровень для входа раз- 


решения СЕ — отрицательный, с его приходом загрузка данных от 
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Г 


вых 


Таблица 1.63. Режимы выходов Таблица 1.64. Состояния 


регистра К53ЗЗИР?25 с тремя регистра К555ИР27 
состояйиями 
Вход Выход 
В В Р и 
| ыхоА ежм с [СЕ | Ра 90—97 
я 
Режим работы | _ Еы а Загрузка 1 $ |н|в |: 
Е | ве 9 С 
82 
22 х © 
4885 Загрузка 0 мн ни Н 
Счнтываие |Н|!Н |Н|Н Хранение + | в|х | Без изме- 
из регистра |Н| ВВ |вВ нения 
Разрыв вы- В В рН 
ходов В В 2 В х|В|х| Тоже 


входов 20—07 разрешается. На каждом выходе (60—07 этн данные 
появятся одновременно в момент следующего перепада, пришедшего 
на тактовый вход. 

Регистр К555ИР?27 потребляет ток 20 мА, его тактовая частота 
может превышать 30 МГн. 


58 07 17 16 06 05 05 и в с 


7 2712 250% 05 26 77 


Ня 


2 
0) 0 — (1 02 03 04 05 @5 


Рис. 1.93. Регнстр К55БИР?7 (а) и его цоколевка (6) 


1.16. ДЕШИФРАТОРЫ И ШИФРАТОРЫ ТТЛ 


Дешифраторы — микросхемы средней степени  интеграцин, 
предназначениые для преобразовання двончного кода в напряжение 
логического уровня, появляющееся в том выходном проводе, десятич- 
ный номер которого соответствует двончному коду. Например, входной 
код 1001 должен сделать активным провод с номером 9. Во всех 
остальных проводах дешифратора снгналы должны быть нулевыми. 
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Шифраторы выполняют обратную операцию: переводят снгнал, 
поданный только в один входной провод (например, в провод 9), в 
выходной параллельный двоичный код (в данном случае 1001), кото- 
рый появится на выходах шифратора. Чтобы шнфратор откликался на 
входной сигнал только одного провода, его схему делают приоритетной. 
Тогда выходной код должен соответствовать номеру «старшего» входа, 
получившего сигнал. Предположим, активные уровни поступили на вхо- 
ды 3, 4 н 9. Старший но номеру вход здесь 9, он обладает приорите- 

том, поэтому выходной код шифратора 1001. 
` Дешифраторы, рассматриваемые в этом параграфе, различаются 
по емкости (2, Зи 4 бита), по числу каналов (один или два), а также 
форматом входного кода (двоичный нлн двончно-десятичный). Дешиф- 
раторы и шифраторы ТТЛ перечислены в табл. 1.65. Многие дешифра- 
торы можно применять как мультиплексоры. 


Таблица 1.65. Дешифраторы (ИД) и шифраторы (ИВ) 


Серия Обозначе- Номер микросхемы 

ние 1 Е: | 4 | 6 7 | 10 | 14 | 1 | З 
К155 | + 
КМ155 + + и 
К555 О ПО 
КМ555 | ИД + 
К5З1 Ч. д. 
К555 | ИВ | | | | | | | | -. 
КМ555 и 
74 о [|| 155 № | 138 | 145 | 189 | 148 | 47 

№ 


Микросхема КУ55ИДЕ (рис. 1.94) — дешифратор — применяется для 
управлення цифрамн газоразрядного индикатора. Он принимает входной 
четырехразрядный код АО—АЗ (активные уровни — низкие) и выдает 
напряжение активного низкого уровня по одному из десяти выходов 
0—9. Номер выбранного выхода здесь соответствует десятичному экви- 
валенту входного кода. Коды, эквивалентные числам от 10 до 15, де-- 


Й] 

7 
2 
ЕЯ 
8 

5 
5 
7. 
8 
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а) 
Рис. 1.94. Дешифратор К155ИДИ (а) н его цоколевка (6) 
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Таблица 1.66. Состояния шифратором ие“ отображаются на 


дешифратора К155ИД1 выходах. Соответствие номеров ак- 
тивных выходов и входных кодов 
Выход Выход с приведено в табл. 1.66. 
о Микросхема  К155ИДЗ (рис. 
3 А2 АГ ^`АО. внем Н .. 
и УрО 1.95) — дешифратор, позволяющий 
_ преобразовать четырехразрядный 
нннн 0 код, поступивший на входы А0—АЗ 
ннн в т в напряжение низкого логического 
м уровня, появляющееся на одном из 
нн в Н 2 шестнадцати выходов 0—16. Дешиф- 
нн в В 3 ратор имеет два выхода разрешения 
Н в Н 1 дешифрации Ед и ЕЁ. Эти входы 
Н ы можно использовать как логнческие, 
Н В Н В 5 когда дешифратор ИДЗ служит де- 
Н - мультиплексором данных. Тогда вхо- 
В В Н 6 ды АО—АЗ используются как адрес- 
Н В В В 7 ные, чтобы направить поток данных, . 
В нн Н 8 принимаемых входами Е0 и Е, на 
° - один из выходов 0—15. `На второй, 
вн нв 9 ненспользуемый . в этом включенин 
= вход Е, следует подать напряжение 
В Н В Н |вевью- = НИЗкого уровня. _ _ 
вн в в ды По входам ЕО н Е! даются сиг- 
В В Н Н Г оключе-  налы разрешения выходов, чтобы 
в В р 
Н В ны устранять текущие выбросы, кото- 
В В В ы рыми сопровождается дешифрация 


кодов, появляющихся не строго син- 
хронно (например, постунающих от 
счетчика пульсаций). Чтобы  раз- 
—_ —_ решить прохождение данных на выхо- 
ды, на входы ЕО и Е! следует дать напряжение низкого уровня (табл. 
1.67). Эти входы необходимы также при наращивании числа разрядов 
дешифрируемого кода. Когда на входах ЕО н Е! присутствуют напря- 
ження высокого уровня, на выходах 0—16 появляются высокие уровни. 

Дешифратор К155ИДЗ потребляет ток 56 мА (в варианте 741.5154 
14 мА). Время задержки распространения сигнала для цепи вход А — 
выход составляет 36 нс; для цепи вход Е — выход 30 нс. | 

Микросхема К155ИД4 (рис. 1.96) — два дешифратора, принимаю- 
щих двухразрядный код адреса Аб, А1. Дешифратор ОСА имеет два 
входа разрешения: прямой Е. и инверсный Е„, а дешифратор ОСВ — 
только инверсные входы разрешения. дешифрации Еь. 

Если микросхема нспользуется как демультиплексор, дешифратор 
ОСА может принимать по входам Еа и Е» как прямой, так и инверс- 
ный адресные коды. Состояния для обоих дешифраторов как при де- 
шифрации кода АО, А|1, так н при демультнплексировании по адресу 
АО, А] сведены в табл. 1.68. Микросхему можно использовать как 
дешифратор трехразрядного кода на восемь выходов н как демульти- 
плексор от одного входа на восемь выходов. Соответствующие коды 
даны в табл. 1.69. Для дешифрации трехразрядного кода следует 
соедннить Е» и Еь (адресный вход А2), Еь и В, (вход разрешеиия). 
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Рис. 1.95. Дешифратор К155ИДЗ (а) н его цоколевка (6) 


‚ Микросхема К155ИД4 потребляет ток 40 мА, К55БИД4 10 мА. 
Время задержкн распространения снгнала от адресного входа А к вы- 
ходу У составляет 32 ис, время распространения от вхола разрешения 
Е к иыходу У не превышает 30 не для обоих вариантов исполнения. 

‚ Микросхема ИДУТ (рис. 1.97) — высокоскоростной дешифратор- 
демультиплексор, преобразующий трехразрядный код Аб—А? в на- 
пряжение низкого логического уровня, появляющееся на одном из 


восьми выходов 0—7. Дешнфратор имеет трехвходовой логический эле- 
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Выход 


ца 1.67, Состояния дешифратора К155ИДЗ 


=. Табли 


< 
С 


со мо мл до юм мм 
мо оо оо фа оо мм 
со ма ша ма мам мо 
аа па ма ма ма мм 
ао пм фм фа мам мы 
оса фо @ю ха ма ша 
ао па фа ма о юм 
оо па юм шо шм ма 
од па ма мы ша до 
да мм од що да шо 
дю оо @т ма по фа 
до мо що до па яд 
со сы мо фа ша ма 
г пом да фа @ым по 
ос во мо ма мо мм 
на мо фо ямы оо мм 
де до що мо ща та 
д ва мт ма те ма 
г в ао па шт ща 
а а т ди д 
ни ша ша ты ты шт 
т ши ши тт што ща 


Таблица 1.68. Состояния дешифраторов К155ИДА (дешифратор: 
два входа, четыре выхода; демультиплексор: один вход, четыре выхода} 


Вход 
Адрес Разре- Дан- у Выход 
шение . вые 
А Ра Ра У! У2 УЗ У4 
х х В х В В В В 
нн Н В Н В В В 
н в Н В В Н В в 
В Н Н В В В Н В 
в Н В в в в п Н 
В х х Н В В В В 


мент разрешення, что позволяет, соединив параллельно три микросхе- 
мы, получить дешифратор с 24 выходами. Дешифратор с 32 выхода- 
мн состоит из четырех микросхем ИД7 и одного дополнительного ин“ 
вертора. . 


в лвиви 
вии 9 


Й 


Е ити 


8) 


Рис. 1.96. Денифратор К155ИДА: 


а — функциональная схема; б — структурная схема; в —— цоколевка 
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Рис. 1.97. Дешифратор ИД7 (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.69. Состояния дешифратора ИД4 (дешифратор: три 
входа, восемь выходов; демультиплексор: один вход, восемь выходов) 


Вход Выход 
Разреше- 
Адрес ние или 9 1 2 3 4 5 6 7 
данные 
ЕаиЁь АО А!| Е нЕ, У5 56 57 58 51 52 3 54 
х хх В В В В В В В В В 
н НН Н Н В В В В В В В 
Н НВ Н В Н В В В В В В 
н вн Н В В Н в В В В В 
н вв Н В В в н в В В В 
в НН Н В В В В Н В’ В В 
в НВ Н в В в в В н в В 
в вн Н в В в в В В Н В 
в вв Н В В В В В В В Н 


В табл. 1.70 показано, что дешифрация происходит, когда на вхо- 
дах Е1 н Е? напряжение низкого уровня, а на входе ЕЗ высокого. При 
другнх сочетаннях уровней на входах разрешения на всех выходах 
имеются напряжения высокого уровня. 

Прибор можно использовать, как Восьмивходовой мультиплексор. 
Один нз входов Е принимает данные, остальные присоединяются к 
источнику напряжения разрешающего уровня. 
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Таблица 1.70. Состоявия дешифратора ИД7 


Вход Выход 


1 


> 


1 


> 
> 
> 
> 
= 
р 
5 
з 
— 
> 
© 


невинным = 09 
НН Е ЕВ Е К 59 
оон ы м 
рн оным м ы 
[до фаофиьй До чдчьда К 
пы ченея мм 
9 т 5 5 о 5 
отит ты 
отт х 
соот 
еде 
ото ы 
стос 
пы ыыы и 5 5 


Дешифратор К5З1ИД7 потребляет ток пнтания 74 мА (выходной 
ток прн напряженни низкого уровня 20 мА); К555ИД7 потребляет ток 
10 мА (выходной —8 мА). Время задержки распространения сигнала 
этих мнкросхем не превышает 12 и 39 нс соответственно. 

Микросхемы К555ИД6 и К555ИД!О (рис. 1.98) ндентнчны но струк- 
туре и цоколевке. Они преобразуют двончный код, поступающий на 
входы АО—АЗ в сигнал низкого уровня, появляющийся на десятичном 


© 5 ый и - 
А555ИДб, КУБЗИД 


Рис. 1.98, Дешифратер- ИД1О (@)} и его цоколевка (6) 
| | 137 


выходе 0—9. Состояния этих дешифраторов сооответствуют табл. 1.71. 
Если десятичный эквивалент входного кода превышает 9, то на всех 
выходах 0—9 появятся напряжения высоких уровней. Этн прнборы 
могут дешифрировать числа 0—8, тогда вход АЗ можно использовать 
как разрешающий с низким активным уровнем. На этот вход подается 
поток данных, если дешифраторы ИД6 и ИДШ работают как демуль- 
типлексоры на восемь выходов, 


Таблица 1.71. Состояния дешифраторов ИД6б и ИД10 


Вход Выход 

3 № м 20 ото бтз 9 
нннн НвВввввввв В в 
НН в вв вв вв В В 
ннв нНн внНввв ВВ В В 
НН в В ВвВнНвВв ВВ В В 
нвнн ВВвВв НВ ВВ В В 
нв н В ВвВвВввВввнНввВв В В 
в в пн ввВвввввнв В В 
нНв в в вВвввввв вн в в 
вн пн НнН вВввВвввввв НВ 
вн НН в вввввввв вн 
вн в НН 
вн в В 
ввнн Все уровни высокие 
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Дешифратор ИД1О применяется с нагрузкамн, рабочий ток в ко- 
торых может достигать 80 мА (лампочки накаливания, реле). Выходы 
ИД!О имеют открытые коллекторы. Напряжение питаиия нагрузки 
можно повысить до 15 В. Время задержки распространения сигнала 
от адресного входа до выхода 50 нс. Ток потребления микросхемы 
К!155ИД1О 70 мА, К555ИД!О и К555ИД6 13 мА (выходной стекающий 
ток К55БИД6 8 мА). 

Микросхема К53З1ИД14 (рис. 1.99) — двойной, высокоскоростной 
дешифратор. Каждый из дешифраторов мнкросхемы (рис. 1.99, а) нмеет 
два адресных входа АО—А| и вход разрешения Ё. Выходы 0—3 взаим- 
но исключающие, их активные выходные уровни — низкие. Состояния 
каждого дешифратора сведены в табл. 1.72. Активный уровень для 
входа Е — низкий. Этот вход может принимать данные, если дешиф- 
ратор используется как демультиплексор из четырех линий в олну. 

Каждую половину микросхемы К53З1ИД14 можно использовать как 
функциональный генератор четырех минтермов двух переменных. (Если 


эти переменные А и В, то минтермов может быть четыре: ш,=АВ, тё= 
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Рис. 1.99. Дешифратор ИД14: 


а— схема одного дешифратора; б — цоколевка 
микросхемы 8) 


АВ, т.=АВ и п.=АВ.) Потребляемый микросхемой К5З1ИД14 ток 
90 мА (для варианта 741.5139 [1 мА). 

Микросхема КМ555ИВТ (рис. 1.100) — приоритетный шифратор, 
принимающий напряжение низкого уровня на один из восьми парал- 
лэльных адресных входов 11—18. На выходах А0—А2 появляется 
двоичный код, пропорциональный номеру входа, оказавшегося актив- 
ным. Приоритет в том случае, если несколько входов получили актив- 
ные уровни, будет иметь старший среди них по номеру. Высший прио- 
ритет у входа 18, 

Согласно табл. 1/13 микросхема имеет девятый, разрешающий вход 
ЕТ. Он позволяет сделать все входы П-—18 неактивными по отноше- 
нию к сигнальным уровням. Для этого на вход ЕГ следует дать на- 
пряжение запрета высокого уровня (см. данные табл. 1.73). Таким 
способом можно отключить выходы шифратора н сменить входную 
информацию. Микросхема КМ555ИВ1 имеет два доплнительных выхо- 
да С5 (групповой сигнал) и ЕС (разрешение от выхода). На выходе 
@5 согласно табл. 1.73 появится напряжение низкого уровня, если 
хотя бы на одном из трех снгнальных вы- 

о р Таблица 1.72. Состоя- 
ходов Аб--А2 присутствуют напряжения пу дешифратора из 
низкого уровня. По-другому, низкнй уро- К5З1ИД14 
вень на выходе @$ отображает наличие 


х Выхо 
низкого уровня на одном из выходов. На Вход д 


выходе ЕО появится напряжение низкого Е [ ло 4410123 

уровня, если на всех входах — высокие 

уровин. Используя совместно выход ЕО и в хх | В ВВвВ 

Е|, можно строить многоразрядные приори- нН|нНнН|нНввв 

тетные шифраторы. Н в Н в Н в В 
Потребляемый микросхемой КМ555ИВ1 н|вв| вввн 


ток 60 мА, время задержки распростране- 


М5 ИЕ 


Рис. 1.100. Цифратор ИВТ (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.73. Состояния шифратора КМ555ИВ1 


Вход Выход 
Е пр вибьп в |3 маю 
В х х х х х х хх В вв вв 
Н В В В В В в В В В в вв Н 
Н х х х х х х х Н Н ннн в 
Н х х х х х Хх Н В нвннв 
Н х х х х х Н В В Н нвн в 
Н х х х х Н В В В н|ввнв 
Н х х х Н В в В В Н ннв в 
Н х х Н В В в в В Н в нв в 
Н х Н В В В в В В Н нНнвв в 
Н Н В в в В В В В НВ вв В 


ния сигиала от входа |1 до выхода А„ не более 19 нс, от входа [, до 
выхода @$ не более 30 нс. - а 

Микросхема К555ИВЗ (рис. 1.101) — шифратор. Он принимает на- 
пряжения логических уровней по девяти входам И—19 и генерирует 
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Рис. 1.101. Шифратор ИВЗ (а} и его цоколевка (6) 


Таблица 1.74. Состояния шифратора К555ИВЗ 


Вход . | Выход 


оны мыымю 
ое ыымым 
ош ты мы 
шо ны м 5 
во тынм м 
6763 52 55 63 59 59 57 599 
стоны 
[> °Даюаидаюию Де е) 
6 = = 5 69 п ;и 59 9 
2 6 5 09 59 59 НСО 


ыыы 
ыы ыымымыы 
ыыы мыю 


| 


выходиой двоично-десятичиый код иа выходах АО—АЗ. Состояния 
шифратора можно изучить по табл. 1.74. Когда на один из входов 
\—19 подано иапряжение низкого уровня, на выходах АО—АЗ появ- 
ляется соответствующий двоичный код (активные уровни — низкие). 
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Входы П—19 приоритетные, наибольший приоритет у входа 19. Шнф- 
ратор имеет только девять входов даиных, входа для нуля нет; нуль 
кодируется иа выходе, если на все девять входов поступили только 
напряжения высокого уровня. 

Микросхема К555ИВЗ потребляет ток 70 мА. Время задержки 
распространения сигнала от любого входа до выхода 19 ис (при емко- 
сти нагрузки 15 пФ и сопротивлении 400 Ом), 


1.17. МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ ТТЛ 


Мультиплексоры — цифровые многопозиционные переключате- 
ли, по-другому, коммутаторы. У мультиплексора может быть, напри- 
мер, 16 входов и одии выход. Это означает, что, если к этим 16 входам 
присоединены 16 источников цифровых сигналов — генераторов после- 
довательных цифровых слов, то байты от любого из генераторов можно 
передавать в единственный выходной провод. Для этого нужный нам 
вход требуется выбрать, подав на четыре входа селекции (т.е. выбора 
номера канала; напомним: 24=16) двоичный код адреса. Так, для пе- 
редачн на выход данных от канала номер 9 следует установить код 
адреса 1001. Мультиплексоры способны выбирать, селектировать опре- 
деленный канал. Поэтому их иногда называют селекторами. Исполь- 
зуется и двойное название: селекторы-мультиплексоры. 

Представленные далее мультиплексоры ТТЛ различаются по числу 
входов, по способам адресации, наличием входов разрешения и инверс- 
ных выходов. Номенклатура мультиплексорных микросхем представле- 
на в табл. 1.75. 


Таблица 1.75. Мультиплексоры ТТЛ 


Номер микросхемы 
Серия Обозначене |“ 
аа и | в|м| в 
К!55 + + |+ 
КМ + |+ 
К5б +++ + 
КМ555 КП - 
К5З! + + |+ + |+ 
А — ы 3 152 п 2 298 | 258 | 251 


Микросхема К155КП (рие. 1.102) — 16-входовый цифровой муль- 
типлексор. Он позволяет с помощью четырех адресных входов выбора 
$0—5$3 передать данные, поступающие на один из входов П—116 в 


выходной провод У. По-другому, данный мультиплексор — это 16-по- 
зиционный переключатель, снабженный инвертором на выходе, Режи- 
мы работы мультиплексора КП] даны в табл. 1.76. 


Если на вход разрешения Е подано напряжение высокого уровня, 
на выходе У также появится высокий уровень независимо от адреса 
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Рис. 1.102. Мультиплексор КПП (а) и его цоколевка (6) 


$0—53 и данных на входах П—116. Напряжение низкого уровня на 
входе Е разрешает прохождение данных от входов [1-—116. Потребляе- 
мый микросхемой ток не превышает 68 мА, время задержки распро- 
странения сигнала от входов выбора $ к выходу У составляет 35 нс. 
Микросхема К5З1КП2 (рис. 1.103} — два четырехвходовых мульти- 
плексора, имеющих общие входы выбора $50 и $1. У мультиплексоров 
М$ЗА и МЭВ есть собственные входы разрешения Е. и Еь (активный 
уровень низкий). От выхода каждого мультиплексора получаем код 
в неинверсной форме. Входы разрешения можно независимо исполь- 


зовать для стробирования выходов У: если на вход Е дать напряже- 
ние высокого уровня, логический уровень на выходе У станет низким 
независимо от сигнальных и адресных входов. 


Если вход Е активный (присутствует напряжение низкого уровня), 
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Таблица 1.76. Состояния мультиплексора К155КП1 


Вход 


Вход 


Выбор 


Выбор 


$1 


$2 


$0 


$1 


$2 


$3 


ое 


«а 


ПУ 


ннн 


Иа 


113 


15 


пб 


Е 


[АА 
АА 


Е 


Е НЕЕЕЙ 


<: 


М56, 


а) 


Рис. 1.103. Двойной мультиплексор КП? (а} и его цоколевка (5) 
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на выходе У отображается тот уровень, который присутствует на выби- 
раемом входе (см. табл. 1.77). Эквивалент микросхемы КП? — че- 
тырехпозиционный переключатель на два направления, управляемый по ^ 


Рис. 1.104. Мультиплексор КП5 (а)`и его поколевка (6) 


Таблица 1.78. Состояния 
мультипяексора К155 КП5 


Выбо 
ВОДО о Вход данных Выход 
У 


Таблица 1.77. Состояния 


мультиплексора К5З1К И? $2 $1 50| пр виютг в 

нны Нхххх ххх В 

Выбор | Вход данных нян Вххх хх хх Н 

входа Выход ННВвВ х Нххххкх! В 

у Н ыы в х В х ххх хх Н 

Е Н хх 1х хх хх В 

$0 $1 ЕП Ви нвн хх Вх хх хх Н 

вв ххх Нхххх В 

хх Вхххх н НВ в ххх Вх ххх Н 

нн нННххх н внн хххх Нххх В 

нн НВххх В внн хххх В ххх н 

в н Нх Нхх Н вВвнв хххххях НхХх В 

вн Нх Вхх В внв ххххх Вхх Н 

Н в Нхх Нх Н ввн хххх хх Нх В 

Н в Нхх Вх В ввн хххххх Вх н 

в в Нххх НН Н вВвВввВ ххххх хх НН В 

в в Нххх В В вв в ххххх хх В н 
109—788 145 


двум входам выбора. Для такого переключателя-мультиплексора вы- 
полняется логическое уравнение: | 


У =Е (151 $6 -| 12 $1 50 -1 1381 59 -1- 145150). (1.8) 

Кроме обычных применений (например, для коммутации кодов от 

группы регистров на общую шину данных), мультиплексор КП2 может 

служить функциональным генератором от трех переменных Г, А, В. 
Микросхема К53З1КП?2 потребляет ток 70 мА, в варианте 15$ 10 мА. 

Микросхема К155КП5 (рис. 1.104} — селектор-мультиплексор. Он 
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Рис. 1.105. Мультиплексор КП7 (а) и его цоколёвка (6) 


позволяет коммутировать данные от восьми входов на общую выход- 
ную линию. Возможные состояния его сведены в табл. 1.78. Адресных 
входов три: $0—52. Их активный уровень — высокий. Логическая 
функция КП5 как управляемого восьмипозиционного ключа соответст- 
вует уравнению: . . 

У = 11 50 $1 $2 -| 12 $0 $1 52 -- 1350 $1 $2 + 14 $0 $1 52 + 


-| 15 50 $1 $2 -|- 16 $0 $1 $2 -+ 17 $0 $1 $2--18 $0 $1 $2. (1.9) 
146 | 


Ток, потребляемый мультиплексором К155КПБ, равен 43 мА; выходной 
стекающий ток при напряжении низкого уровня не менее 18 мА. 
Микросхема К155КИ7 (рис. 1.105) — мультиплексор, отличающий- 


ся от КГ5 входом разрешения Е и комплементарными выходами У 
н У. Если иа входе Е присутствует напряжение высокого уровня, то 


напряжение на выходе У — высокого уровня, на У — низкого (см. 
табл. 1.79}. Логическая функция У соответствует функцин КП5; урав- 


нение (1.9) выполняется при напряжении низкого уровня на входе Е. 


Ток потребления К155КПТ не превышает 48 мА, в варианте $ не 
более 70 мА, в 15 10 мА. 
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Рис. 1.106. Мультиплексор КГИТ (а), цоколевка КП! (6) и цоколевка 
КИА (в) - 


Микросхемы К531КИ!1, К555КП11, К5З1КП14, КП555КП14 со- 
держат по четыре одинаковых двухвходовых мультиплексора М$ЗА— 
М5О. Микросхемы КП11 передают на выходе код без инверсни, а 
КП14 с инверсией. На рис. 1.106, а показана принципиальная схема 
КПИ! (для КП14 выходы 4, 7, 9, 12 — инверсные). . 

Выходы У„—Уа (У.—Уа для КП!4) имеют третье 7-состояние, 
Если иа вывод ЕО — разрешение выходным данным — подается напря- 
жение высокого уровня, выходы как у КГИ, так ну КП!4 разомкнут- 
ся. Трансляция данных выходам разрешается при активном напряже“ 
нии низкого уровня на входе ЕО. У каждого из четырех мультиплек- 
соров имеется по два входа Ш и 12. Для их выбора служит один вход 
адреса данных $. Если на входе $ напряжение низкого уровня, выбира- 
ются входы П одновременно всех четырех мультиплексоров. Соответ» 
ственно при напряжении высокого уровня на входе $ данные прини- 
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Таблица 1.79. Состояния 
‘мультиплексора КП7 


Вход Выход 
Выбор Разрешениё 

52 51 50 Е у У 
х х х В НВ 
ннн Н ип 
нн в Н 12 12 
нв н Н 13 13 
нв в Н и и 
внн Н 5 Б 
вн в Н 16 16 
вв н Н | и п 
вв в н | 8 18 


маются от входов 12.-—Ш2а. Со- 
стояния входов управления, сиг- 
нальных, а также выходов для 
мультиплексоров КПИ! и КГИ 
сведены в табл. 1.80. 

Наибольший ток микросхемы 


Таблица 1.80. Состояния 
мультиплексоров К5З1КП11 и 
К531КП14 


Вход Выход 
для 
го и ю| к | к 
У у 
В х хх 2 2 
Н НН х Н В 
Н НВ х В Н 
Н В х Н НВ 
Н В х В В Н 


потребляют при 7-состоянии их выходов: К555—19 мА, К531—99 мА 


(соответственно времена задержки распространения сигнала 


18 и7 нс). 


равны 


Микросхема К555КПТ2 (рис. 1.107) — двухканальный мультиплек- 
сср. Он содержит два одинаковых цифровых мультиплексора с че- 
тырьмя сигнальными входами. Каждый мультиплексор имеет выход с 
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Рис. 1.107. Мультиплексор КП!2 (а) н его цоколевка (6) 
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третьим 7-состоянием. Входов выбора у мультиплексоров два: $0 и 
$1. Они общие. Выходы переводятся в разомкнутое 7-состояние по 
отдельным входам разрешения Е0а и Е0ь, когда на этих входах напря“ 
жения высокого уровня. 

Микросхема КП!2 — четырехпозиционный переключатель на два на- 
правления. Положение движка такого переключателя определяется ко- 
дом иа входах выбора $0 и $1. Для КГ? выполняется логическое 
уравнение: ” 


У == Е0 (11 51 50 -- 12 $1 $0 -- 13 $1 50 -+ , 
—-14$1 50). | (1.10) 


Все возможные логические состояния для селектора-мультиплексора 
КГИ2 сведены в табл. 1.81. 
Важно предусмотреть, чтобы сигналы команды размыкания выхо- 


дов Еб=В не могли перекрываться по временн, если выходы мультн- 
плексоров с Й-состоянием соединяются между собой для передачи 
данных в общую шину. Мультиплексор К555КП1? потребляет ток 
14 мА. Время задержки распространения сигнала 25 нс, время пере- 
хода выхода микросхемы в 7-состояние 23 нс. 

Микросхема К555КП13 (рис.. 1.108) — мультиплексор, объеди- 
няющий свойства четырехканального двухвходового мультиплексора и 
четырехразрядного регистра, запускаемого отрицательным тактовым 


ВТ Ва БЛ 154 199 58 01 62 4 б 5 
2 п _ 99 97 
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Рис. 1.108. Мультиплексор КП1З (а) и его цоколевка (6) 


перепадом. В мультиплексоре содержится четыре О-триггера. Данные 
в каждый из них поступают от проводов [; или Шььь объединенных в 
порты А и В (см. также рис, 1.87, а). Порт выбирается сигналом, по- 
данным на общий вход выбора $. 

Напряженисм низкого уровня, поданным на $, можно выбрать для 
приема данных четыре провода порта А, высокого — порта В. Дан- 
ные от выбранных портов попадут в регистр синхронно с отрицатель- 
ным перепадом на тактовом входе С. Перед приходом этого перепада 
даиные на входах управления и ина проводах порта должны быть за- 
фиксированы. Режимы загрузки триггеров по портам А и В отобра- 
жены в табл. 1.82, 

Ток, потребляемый микросхемой К555КП!З, равен 21 мА; время 
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Таблица 1.81. Состояния задержки распространення сигна- 


мультиплексора К5ЗЗКИ12 ла после прихода открывающего 
У перепада тактового импульса не 
Вход превышает 32 нс. 

Микросхема К555КП15 (рис. 
Выбор Данные Управ-| Выход 1.109) — мультиплексор, электрои- 
данных ление у 
я ира ЕО Таблица 1.82. Выбор режимов 
= мультиплексора из К555К ПЗ 
ххх ххх В 2 
НН Нххх|Н Н Режим __ 65°А_ | выход 
НН Вххх Н В с | $ | пр п 
НВ х Нхх Н Н 
НВ хх Н в Загрузка от |ф|н|нх| Н 
вн! хх Вх Н В входа фу н]в хх! В 
вв ххх Н Н Н Загрузка от |} |в|х н| Н 
ВВ ххх В Н В входа 12 $|в|х в| В 


ная реализация восьмипозиционного переключателя цифровых сигналов 
на одно направление. Он имеет восемь входов данных П—18, три входа 


выбора $0—5$2, вывод разрешения выходных данных Е0. У мульти- 


Е 


г . 
%52 51 50 Е9 
8) 
Рис. 1.109. Мультиплексор КП15 (а) и его цоколевка {6) 
150 


плексора КП!5 есть прямой У и инверсный У выходы с третьим 2-со“ 
стоянием. 

Если иа вход ЕО подать напряжение высокого уровня, выходы 
разомкнутся, перейдут в Д-состояние. Когда на входе Еб напряжение 
иизкого уровня, данным разрешены оба выхода У и У. Такая органи- 
зация выходов позволяет объединить выходы 128 микросхем КП15 и 
получить цифровой коммутатор с 1024 выходами. 

Проектируя схему управлення 128 входами ЕО, требуется преду- 
смотреть защитные интервалы между активнымн низкими уровнями на 
этих входах. В противном случае, если импульсы перекроются, между 
выходами будут мгновенные короткие замыкания, что вызовет помехи 
_в приеме цифровых слов. 

Логические состояния входов и выходов одного мультиплексора 
КП15 сведены в табл. 1.83. Состояния выхода У описываются логиче- 
ским уравнением, аиалогичным уравнению логических состояний иа 
выходе мультиплексора КПБ: . 


Укпав = Е9 (Укиз)- (1.11) 


Микросхема К53З1КП15 потребляет ток 85 мА (стекающий ток 
выхода 40 мА), а К555КП15 —12 мА (стекающий ток 30 мА). Время 
задержки распространения сигнала до выхода \У в микросхеме 
К5З1КПИБ — 12 нс, в К555КИПТ5 — 28 нс. На выходе У сигиалы появля- 
ются с дополнительной задержкой 7 и 15 нс соответственно. 

Микросхема К531ИР21 (рис. 1.110) — комбинаторная. Она пред- 
назначена для сдвига зетырехразрядного кода иа 1,2 или 3 позиции 
влево или вправо. Микросхема имеет вывод Еб@ разрешения выходным 


сигиалам (напряжением низкого уровня, поданным на вход Е}. Согла- 


Таблица 1.83. Состояния мультиплексора КП15 


Вход Выход 


р вивеЖеи в У у 


т 
— 
[2 
> 
— 
— 


$32 


я 


помои ора ору о умо р орч о ода ор ори 
до д + -Д<-°-д° Даеьдаидаьфавфаофивда бо 
вю ню ма тенты 
О НЕ о о На На ен 
миннииинынининыня 
яяяниннинииын рынки 
яяимнияминмыишнныиииы 
ян унниныиымым 
няни иными ниных 
ини ныннымым 
яниянияныныныиынынныиы ых 
мии ыиынининн 
57 6 55 59 5 НН 69 С 69 5 БО НН 69 5 59 64 
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ДНИРИ | 
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мт 


Рис. 1.110. Сдвигатель данных К5З1ИР21 (а) и его цоколевка (6) 


Таблица 1.84. Состояния сдвигателя данных К531ИР?21 


Вход 
Е0 $1 50 13 р п ю о ци —2) [(—3) 
В х х х х х х х х х 
Н Н н 23 р? р1 20 х х х 
н нНн В х р2. 101 0 (| х х 


н в НН ох х рр 0 9-0 9-2 х 


н в в Хх х х 0 5—1 2-2) 2-3 


сио табл. 1.84, если сигнал Еб-В, выходы У0—У3 переходят в разомк- 
нутое 7-состояиие. Входы $0, $1 служат для выбора нз шести входиых 
проводов 1(—3)—10—13 тех четырех, от которых данные требуется пе- 
редать,на выходы У0—У3. 

Например, при коде $0-Н и $1-Н выбираются входы 10—13. При 
другом крайнем сочетании $0-В, $1-В будут выбраны входы Г(—3) — 
10. Таким образом, микросхема ИР21 работает как искатель с шестью 
ламелями, ио с четырьмя подвижными щетками-коитактами, располо- 
жеиными рядом. Микросхема К53З1ИР?21 нотребляет ток нитания от 
60 до 85 мА при наибольшем времени выбора выхода 20 нс. 


1.18. СУММАТОРЫ ТТЛ 


Сумматоры — устройства, осуществляющие осиовную арифме- 
тическую операцию — суммироваиие чисел в двоичиом коде. Простей- 
ший случай — суммирование двух одноразрядных чисел: 0+0=0, 1+ 
-0=1, 0+1=Г и 1+1=0Ю. В последнем случае выходное число 10 
{ десятичной записи это 2) оказалось двоичным  двухразрядным. 

оявившаяся в старшем разряде суммы едииица называется единицей 
переноса. 

На рис. 1.34, а были перечислены состояния схемы исключающее 
ИЛИ. Эти состояния соответствуют рассмотренному примеру (кроме 
случая 1$1=0 — суммирование но модулю 2). К схеме исключающее 
ИЛИ несложио добавить выход переноса, т.е. генератор старшего 
разряда. Для этого оба суммируемых одноразрядиых числа следует 
подать иа схему И, выход которой даст необходимый старший разряд 
переноса 1.1=1 (см. рис. 1.30, 6). На рис. 1.111, а показана реализа- 
ция схемы суммирования двух одноразрядных чисел, состоящая из 
элемеитов исключающее ИЛИ и И. Схема имеет два выходных про- 
вода: суммы Х и переноса С. Такая схема называется полусумматором. 

- . Таблица состояний полусумматора 
показана на рис. 1.111, 6. 

Полный сумматор  должеи 
иметь вход для приема сигиала 
. переноса С„ (здесь п — число раз- 

уз уз ` у! уо рядов в суммируемых словах). 
Схема полиого сумматора двух 
одиоразрядных слов показана на 
2 2 2 2 рис. 1.112, а, а таблица его со- 
стояний на рис. 1.11.2, 6. В послед- 
нем столбие таблицы результаты 
3 102 р! ро суммирования даны в десятичной 
. форме. В присутствии входиой 
едииицы переноса С, сумма чисел 
02 19 ро В(—1) А и В увеличивается иа 1. 

Полиые сумматоры  миого- 
разрядиых чисел составляются из 
р 00 2(—1) р(-2)  Олноразрядных и могут склады- 

вать многоразрядиые числа двумя 
способами: параллельным или по- 
следовательиым. 

На рис. 1.113 показана струк- 
тура нятиразрядиого параллельио- 
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Выход 


0 0—0 Б(-2) 2-3) 


о сумматора. Здесь поразрядио (в параллель) суммируются два пяти“ 
эазрядных слова: разряд АО с разрядом В0, А! с В! и так далее до 
\5 с В5. При этом в каждом элементарном сумматоре получаются 
'арниальные суммы %0, %1—5У5 и сигналы внутреннего переноса Са+и, 
‹оторые носледовательно ноступают на вход переноса С, более стар- 


глагаемое 1 результа 7 
_ = | сумма | Перенос 
АВ+АВ = А и 
ОТО 
АВ. | 


< сос 


А 
17 
017 
011 
711 

0 

[А 

7 

7 


Рис. 1.112. Полный сумматор (2} и таблица его состояний (6) 


него сумматора. Шестой выходиой провод содержит сигнал переноса 
С,41=Св (единица в шестом разряде). Таким образом, полная выход- 
чая сумма сумматора (рис. 1.113) составляет ИИ, т.е. 63 в деся- 
гичном эквиваленте, 

Данное устройство нетрудно сделать любой длины, однако сум- 
мнрование будет закончено лишь тогда, когда истечет время распро- 
странения сигналов переноса С, через всю цепь одпоразрядных сум- 
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маторов. Большое время распространения сигиала ограничивает ‘при- 
менение параллельных сумматоров. Такой перенос иногда называют 
пульсирующим. 

Последовательный двоичный сумматор (рис. 1.114) содержит три 
п-разрядных регистра: регистры слагаемых А-и В и регистр суммы %. 
Суммнруемые слова загружаются в регистры А и В поразрядно. С та- 
кой же скоростью одии такт — одии разряд происходит и суммирова- 
ние, т.е. заполнение регистра суммы У. Дополнительный О-триггер 


670885 проводов) 0708085 00060008) 


В2]В1ВО 


м 42 


А | и 


1: 24 23 52 21 20 
Вых об - 
‘переноса Вехобь! сумме! (5 проводов) 


Рис. 1.113. Пятиразрядный параллельный сумматор 


необходим для запоминания на одии такт разряда С» для переноса его 
в разряд С„+1:. Регистры последовательных сумматоров могут иметь 
параллельную загрузку. Если иеобходимо, чтобы переменные числа В 
прибавлялись к постоянному числу А, регистр числа А надо запустить 
в режиме рециркуляции (штриховая лнния иа рис, 1.114). 


Слагвемое А 
№ 


Глагаемее 8 
Г 


Рис. 1.114. Последовательный сумматор: 


1— последовательные входы; 2 — тактовые входы; 3 — вход управления рецирку- 
ляцией; 4 — вход рециркуляции 
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Параллельные, комбииаториые (безрегистровые} сумматоры  обес- 
печивают наибольшую скорость суммирования, ебли сиабжаются схемой 
ускорениого переноса СУГ. В результате действия СУП разряд Си: 
появляется иа выходе одновременио с разрядамн суммы %. 

6 Поменклатура рассматриваемых здесь сумматоров приведена В 
табл. 1.85. . 


Таблица 1.85. Сумматоры ттл 


Номер микросхемы 


О ВИ ВИ ПООЕЗНЯ ОВ ИИ ПОЗИ ОИЕ 
т |1 
ИМ | 
К555 | + 
КМ555 | 
74 | — | 80 | 82 | 83 | 283 | 358 


Микросхема К155ИМ1 (рис. 1.115) — полный сумматор. Он приме- 
няется для параллельного и носледовательиого суммироваиия чисел с 
двумя и большим числом разрядов. Каждый вход сумматора слов А 
и В имеет развитую логику: основные входы даиных АО, Ат и ВО, В1, 
которым сопутствуют инверсиые входы даиных А* и В*, а также вхо- 
ды управления А** и В**, На вход С, подается входиой сигнал перено- 
са. Выход сигнала переноса инверсный С»+, (активный уровень — 
низкий), 


Рис. 1.115. Сумматор ИМ! (@) и его цоколевка (6) 
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Выходные коды суммы выдаются в прямом (Х) и инверсиом (») 
виде. Если даниые подаются на входы АО, А] и ВО, В1, цепи выво- 
дов А* и В* следует разомкнуть. Напротив, если выводы А* и В* 
используются как входы данных, иа входы АО (или А!) и ВО (или В!) 
следует подать иапряжения иизкого уровня. 

В точках А и В выполняются логические уравиения: 


А =А*-- А“ -- АОДТ, (1.11) 
= В* -- В** -- ВОВ. (1.12) 


Состояния сумматора для логических уровней в точках А и В пред- 
ставлены в табл. 1.86, где учтены как низкий, так и высокий входные 
уровни переноса Са. . 

Микросхема К155ИМ2 (рис. 1.116) — сумматор без дополнительных 


Таблица 1.86. Состояния 
сумматора К555ИМ1 


Вход Выход 
Св В А Сл 5 х 
Н нн в вн 
Н н в В НВ 
Н вн в НВ. 
Н В. В Н вн 
В нн в НВ 
В н в Н вн 
В внЮн вн 
В В В Н НВ 


Рис. 1.116. Сумматор ИМ? (а) и его. 
цоколевка (6) 


инверсиых и управляющих входов. В табл. 1.87 сведены всё возмож» 
‘иые для сумматора ИМ2 состояния (обозиачеиия выводов здесь такие 
же, как у сумматора ИМП. В колонках %0 отображается сумма млад- 
ших разрядов А0 и ВО, в колоиках Х1 — старших АТ и В1. 

Микросхема К155ИМЗ (рис. 1.117} — быстродействующий полный 
сумматор. Они принимает два четырехразрядных слова по входам даи- 
ных А0О—АЗ и ВО—ВЗ, а но входу С» — сигиал переноса, Внутри сум- 
матора имеется СУП. Суммы разрядов входиых слов появляютси иа 
выходах $0—53. На выходе С„+: выделяется сигнал переноса, 

Сумматор работает со словами как положительной (высокий уро- 
вень — единица), так и отрицательной (низкий уровень — единица) 
логик. 

Суммирование происходит согласио уравнению: 


Сн-+ 2% (АО -- ВО) - 21 (А! + В!) -- 22 (А2 + В2) 1 
-+- 23 (АЗ -- В3) = 250 -- 2151 -{- 2252 +. 2353 + 240141. (1.13) 


В первой строке табл. 1.88 показан пример суммирования логиче- 
ских уровней. Если активным (единицей) считается напряжение высо- 
кого уровня, то цифровой результат суммирования окажется 19 (вто- 
рая строка табл. 1.79). При активном напряжении низкого уровня 
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Таблица 1.87. Состояния сумматора К1Т55ИМ2 


Вход Выход 
На С; напряжение | На С; вапряжение 
Аб во А1 в1 низкого уровня высокого уровня 
хо я Си-+т 20 21 Со 
Н Н ннНн ннн внн 
В Н нНн внн нвн 
Н В нон вн н нв н 
В В ннН нв н в вн 
Н Н в Нн нвн в в Н 
В Н В Н В В Н Н Н В 
Н В в НН в в нН нн в 
В в в Н нн в в Н в 
Н Н н в нв н в в Н 
вн п нН В в вн нн в 
Н В н в в вн нн в 
В В н в нн в вн в 
н н.в В ннв вн в 
В Н в в вн в нв в 
Н В в в вн в нв в 
В В в в нв в вв в 


цифровой результат 12, поскольку появилась 1 на входе переноса Сх, 
Однако если выбрана положительная логика, вход С„ нельзя оставлять 
неприсоединенным. Если вход ие используется, его следует присоединять 
к напряжению с низким уровием. 


Таблица 1.88. Примеры суммирования чисел микросхемой К155 ИМЗ 


Цифровой 
результат 


Данные 


на входе |Сп| АО А! А? АЗ | ВО В1 В2 В3 | 20 51 22 53 | Си 


Электри- |Н!НВНВВННВВВНН В 

ческие 

уровии | 

Активный [00 тТОГ1оотгтоо т 10--9=19 
уровень В . ” 
Активиый || ТОО ОЕ бот 0 1С,-1-5-46=12 
уровеиь Н | 


Микросхема К555ИМ6 (рис. 1.118) — сумматор. Он, как и 
К555 ИМЗ, складывает два четырехразрядиых двоичиых слова плюс 
входиой перенос. По схеме и поколевке сумматор ИМб` не соответст- 
вует ИМЗ, хотя уравиение суммирования у иих одинаковое. Из-за 
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9 58 ,. 
85 25 0ы(, | 80 40 #9 
76; 8] 14] 13 72 [77 170 |9 


72 п в 
19 22 42 62 #1 В/ 1 


Рис. 1.117. Сумматор ИМЗ: 


а — схема генератора разрядов суммы; б — схема выхода разряда переноса; в- 
цоколевка 


симметрии двоичной логики ИМ6 можно использовать как с высоко-, 
так и с ниизкоуровиевой логиками (см. пример суммирования чисел, 
табл. 1.88). 

Сумматор К555ИМ6 потребляет ток питания 34 мА, время задерж- 
ки распространения сигнала от входов до выходов У составляет 24 нс 
(до выхода переноса С! не более 17 нс). 


Микросхема К555ИМ7 (рис. 1.119, а) — четыре последовательных 
сумматора-вычитателя, имеющие общие цепи тактовых импульсов Си 
сброса СТВ. Основное применение даиных сумматоров — обслужива- 
ине перемножающей микросхемы К555 ИПЭ. Каждый ‘сумматор %1—54 


имеет управляющий вход $З/А (дается команда зиб/тгасог/аа4ег, т.е. 


вычитатель/сумматор), два входа даиных А и В, а также последова- 
тельный выход суммы ». 


В табл. 1.89 указаны три режима работы каждого сумматора: сум- 
мирование (на входе 5/А — иапряжение низкого уровня), вы- 


читание (5/А=В) и сброс, который происходит асинхронно, без 
тактового импульса. Во время сброса в триггеры суммирования за- 
вписываются напряжения низкого уровня, а во внутренние триггеры 
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Рис. 1.119. Сумматор-вычислитель К555ИМ7 (а) и цоколевка неремно- 


жителя К555ИП9 (6) 
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Таблица 1.89. Состояния микросхемы К555ИМ7 


Внутренний 
вход переноса 


Выход 


Вход 


= 3 
Е О ль Обе В ОВ ВОИ О И ВО ОО КОИ ИВ «И от 
я 
а ша т ао ат т аа] 
Фе 
= 
че та ато тат пе ата 
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< м м рвы в в ь в ь 22 [=] [=] 22 = д дм | 
шатра я | аа 
[23 
Я > бет [е®. [е®. [=] га [=] 22 |=. [=] [е®. [=] м ом] 
Ф 
ее 
Е 
Е Е Е 
я = о 
Ф я \ 
в Е Е ‚ Е ы 
>. = м 
= 7 [С —- 
$ о [5] — 


переноса либо высокого уровня (в режиме вычитания, т.е. когда 
$/А=В), либо низкого (в режиме суммирования, когда 5$/А=Н). 
Положительный перепад на тактовом входе перебрасывает триг- 
геры как суммирования, так и переноса (см. также рис. 1.114). После 
каждого положительного перепада импульса на входе С на выходе У 
появляется результат суммирования разрядов А, В и внутреннего 
сигнала переноса (от предыдущего такта суммирования). К примеру, 
в девятой строке табл. 1.89 значится А=В, В=В, С„=Н.. Результат 
суммирования 1--1-0=10 отображен в виде Си-+:=1 (высокий урое- 
вень)ИВ и У1+:=0 (низкий уровень Н). Результат последующей строки 
А-+В+С,=1--1+1=11 отображен Са1=В=1 И Уп+1=В=1. 


Таблица 1.90. Состояния микросхемы К555ИП9 


Вход 
Внутр. Выход Ф 

—_- сигна, НКЦИЯ 
се | с | х, у | Уф > у 
Н х | Дан-| Хх Н Н Загрузка нового множимого. 

ные Сброс регистров суммы и 

переноса , 

В 4 х Н 


Оп Прибавление множимого к 


Н | Оп--: | Сдвиг в регистре суммы 
| сумме в регистре и сдвиг 


В 1 х В Н Оп: | Вычитание множимого из 
суммы регистра и сдвиг 

В 1 х В В Оп-+: | Сдвиг в регистре суммиро- 
вания 


Микросхема К555ИИ9 (рис. 1.119,6) — перемножитель, который 
является разделяющим (зедцепйа!) логическим элементом. Он пере- 
множает восьмиразрядное множимое число Х0—Х7 поразрядно (по 
1 биту) на последовательное слово-множитель, поступающее в виде 
потока иа вход У. Получаемые даиные накапливаются в восьми виут- 
ренних защелках. Если на входе сброса СЕВ напряжение низкого 
уровня, все внутренние триггеры находятся в нулевом состоянии, за- 
щелки Х разомкнуты и готовы к приему нового множимого ХО—Х7 


(первая строка табл. 1.90). Затем иа вход ССК нодается напряжение 
высокого уровня. Разряды числа-множителя подаются на вход У, при- 
чем МЗР идет первым. Произведение загруженного слова Х на слово 
(поток) У появляется на выходе У норазрядно (данные О+:) после 
каждого тактового импульса. . 

В общем случае при норазрядном перемножении т-разрядного 
слова на п-разрядное и произведении будет т-п бит, что потребует 
т--п тактовых импульсов. Вход М (то4е} служит для смены режима 
работы. 
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1.19. ОПЕРАТИВНЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ 
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОИСТВА ТТЛ 


Запоминающие устройства (ЗУ) составляют самостоятельный, 
широкоразвитый класс микросхем средней, большой и сверхбольшой 
степени интеграции. Здесь представлены оперативные (ОЗУ) малой 
“емкости и постоянные (ПЗУ). Постоянные ЗУ необходимы для генера+ 
ции и взаимного преобразования стандартных неменяющихся кодов. 
Номенклатура ОЗУ и ПЗУ из серий К155 и К555 перечислена в табл. 
1.91. Все эти ЗУ — статического типа: регистровые, матричные, файло- 
вые, поразрядные, байтовые. 

Микросхемы К155РУ1 и К155РУЗ (рис. 1.120, а) — статические 
ОЗУ. Они могут хранить 16 бит информации. Основа этих ЗУ — мат- 
рица из 16 триггеров, образующих четыре ряда и четыре колонки. 
Микросхема РУЗ в отличие от РУ! имеет два дополнительных входа 
записи 1 и 0, поэтому их цоколевки различаются (рис. 1.120, 6, в).. 
Для выбора ячейки (триггера), расположенного в ряду матрицы, слу- 


Рис. 1.120. Оперативные ЗУ К155РУ! и К155РУЗ 
11* . 153 


Таблица 1.91. Оперативные и постояиные ЗУ ТТЛ 


| 


Номер микросхемы 


Обозначе- 

об | [Ге 
К155 ру + |+ ы + | 
КМ158 -- | 
К!55 | РП | | -- | - | | | | 

| 
К155 | ПР | | | | | - | -- | 
« || ||| ||| 
1 

74 | = 81 | 170 | 89 | 84 | 172 | 130 | 184 | 185 | 670 


жат четыре адресных входа А!—А4, для выбора но колонке — входы 
В1—В4. Ячейка выбирается при напряжении высокого логического 
уровня, поданном по обоим адресам. Данные записываются в ячейку 
по раздельным входам \1 (запись 1) и \0 (занись нуля). Для РУЗ. 
эти входы двойные \1А, УВ и \0А, УВ. 

Для считывания данных из памяти следует подать адрес ячейки 
по шинам Ал и Ва. Считанные данные появляются на отдельных вы- 
ходах В0 и В1. 

Микросхема К155РУ? (рис. 1.121) — высокоскоростное ОЗУ с ем- 
костью 64 бит. Данные в ОЗУ можно записывать и считывать. При 
считывании информации из ОЗУ она не разрушается. Ячейки в памяти 
организованы в матрицу КАМ (рис. 1.121, а), имеющую 16 рядов и 
4 колонки, что соответствует логической организации 16 слов по 4 би- 
та каждое. Матрица снабжена адресным дешифратором ОС, который 
принимает четырехразрядный код адреса А!—А4 и выбирает с по- 
мощью‘ одного из своих 16 выходов нужное четырехразрядное слово. 
Четыре буферных входа данных 01—04 снабжены входом разрешения 
записи \Е. Каждый выход данных 91—04 имеет открытый коллектор, 
° что упрощает соединение нескольких ОЗУ РУ2 в более сложные мат- 
рицы. Данные на выходах нивертированы относительно тех, которые 
записаны в памяти. 

Если выбран режим записи, то входы и выходы имеют комнле- 
ментарные коды. Для считывания данных из ОЗУ после фиксации 


адресных данных на вход \Е подается напряжение высокого уровня, 
а на вход доступа к нужной микросхеме памяти (условное название: 
вход выбора кристалла) С$ — низкого. Для записи сигналов  требу- 
ется устаиовить напряжение низкого уровня на входах управления 
\Еи С$. Адресный код в это время также должен быть зафиксирован. 

Следует учесть, что в режиме считывания выбранные ячейки памя- 
ти доступны для приема данных, поэтому логические сигналы на шинах 
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И ИИА 


Рис. 
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1.121. Оперативное ЗУ К155РУ2 (а) и его цоколевка (6) 


требуется зафиксировать перед переключением уровней управления от 
низкого к высокому на входах С5 или \Е. 


Микросхема К155РУ2 потребляет 


ток 100 мА, в варианте $ 


105 мА, в варианте 1.5 37 мА. Стекающий в открытый коллектор вы- 


Таблица 1.92, Состояния 
ОЗУ К155РУ2 


Вход 
Режим ты 
работы 25| че 5, ба 
Запиь |Н Н НВ 
ннвн 
Считы- |Н В х|Пь 
вание 
Запрет В Н НВ 
записи | В вн 
Отклю- [В В хВ 


выходов 


Таблица 1.93. Состояния ОЗУ 
К155РУ5 


Вход 


> 
к 

я а [а н Е Режим 

|3 во а [38И-- 

В х х|х| х| В |Ячейка не вы- 
бирается 

хВх хх В То же 

хх НН хх В › 

Н НВ НН! В Вапись 0 в ячей- 
ку 

нива в, В Запись 1 в ячей- 
ку 

НН В В| х Оьых Считывание 


данных из ячей- 
ки, выбранной 
адресом 
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ходной ток более 24 мА. Для выбора режимов работы памяти РУ? 
служит табл. 1.92. у 

Микросхема К155РУ5 (рис. 1.122) — структура матричного ОЗУ 
с организацией 256 слов по 1 биту. Матрица имеет 16 рядов и 16 ко- 
лонок запоминающих ячеек. Для выбора ячейки, куда занисано требуе- 
мое одноразрядное слово, служат два четырехвходовых дешифратора. 
Дешифратор Х (адреса А1—А4) выбирает один из 16 рядов матрицы, 
а дешифратор У (адреса В1—В4) — одну из 16 колонок (итого, 16 
Ж16=256 адресов). Считывание данных ячейки и запись в ячейку про- 
водятся усилителем считывания/записи, который имеет четыре входа 


управления 51, С52, С53, Е, а также вход записи данных ПОьх и 
выход данных У. Входы С$1, С$52 и С$3 открывают доступ к матрице 


памяти (для входов С$1 и С$2 активный уровень — низкий, для С$3 — 
высокий). 


—__ 51 КРАЯ 2 


{57 в 


7575 у 
653 В ИЕ 


9) 


87 82 95 94 
2) ` 
Рис. 1.122. Оперативное ЗУ К155РУ5 (а) и его цоколевка (6) 


По входу \МЕ (активный уровень — низкий) разрешается запись в 
выбранную ячейку. Возможные режимы работы ОЗУ К!55РУ5 пере- 
числены в табл. 1.93. 

Микросхема К155РИТ (рис. 1.123) — матрица памяти. Она имеет 
16 ячеек и позволяет хранить 4 слова по 4 бита каждое. Микросхема 
организована по системе четырех файл-регистров, что позволяет неза- 
висимо и одновременно записывать в память одно слово н считывать 
из нее другое. 

В микросхеме РП1 каждый триггер имеет вход О, а также два 
входа разрешения записи от этого входа; \У и &. На входы Уи & в 
требуемых фазах поступают разрешающие сигналы управления от вхо- 
дов адресов записи \МА и УВ. Все входы Р четырех горизонтальных 
линий триггеров соединены параллельно. Число входов данных — четыре 
(21—04) — соответствует числу горизонтальных линий. Следовательно, 
перебирая все четыре варианта подачи напряжения низкого и высоко- 
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го уровня на входы \А и УВ, можио разрешить одному из четырех 
столбиков триггеров сразу защелкнуть данные, которые есть в этот 
момент на входах 21-04. Даниые будут храниться только в выбранном 
вертикальном файле (от слова Ше — папка для документов; в дан- 
ном случае — стоящая на полке, одиу папку можно снять с полки для 
чтения, в другую — одновременно делать записи). 

Посмотреть содержимое выбранного файла можно с помощью 
дешифратора считывания. Он управляется сигналами адреса считыва- 
ния КА и ВВ (четыре адреса). Выбрав один из них, можио разре> 


шить отображение на выходах 91—04 состояния выходов @ четырех 
триггеров нужного нам столбика. 


|. 
РЕ 


” ЕС 
И 


Е 
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| 
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ии 2) 8 А Е 


Рис. 1.123. Матрица памяти К155РП! (а) и ее цоколевка (6) 


Четырехразрядное слово, которое надо записать в память, пода- 
ется иа входы данных 21—04. Логические уровни на входах адреса 
записи \А и \В будут определять расноложение этого слова. 

Если на вход разрешения записи \Е подано напряжение активного 
иизкого уровня, данные поступят в ячейки выбранной одной из четы- 
рех вертикальных колонок (файлов). Данные будут прочтены на выхо- 
дах в прямом (неинвертированном) коде. Если на вход \УЕ подано 
напряжение высокого уровня, входы данным и адресам будут запреще- 
ны. Условия выбора режима записи сведены в табл. 1.94. 

Прямой доступ к данным, накопленным в колонках, осуществля- 
ется благодаря независимым от адресов \УА, \УВ адресам считы- 
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вания ВА и ВВ. Если на вход разрешения считывания КЕ подано на- 
пряжение активного низкого уровня, то выбранное по адресу КА, ВВ 
слово появится на выходах ©)1—04. Выход данным запрещается и иа 
выходах остаются напряжения высокого уровня, когда иа вход КЕ 
‘подается напряжение высокого уровня. Выбор режимов считывания 
данных из внутренних защелок отображен в табл. 1.95. Считываемые 
данные появляются на выходах О, 

Выходы ©1—04 имеют открытые коллекторы. Такие выходы мож- 
но соединять непосредственно. При этом объединяется до 256 прибо- 
ров РП, что дает емкость устройства памяти 1024 слова по 4 бита. 
Можно сделать параллельное наращивание длины слова до п бит, 
если параллельно соединять входы разрешения и адресации иесколь- 
ких микросхем РП. Порядок выбора адреса записи данных в ОЗУ 
РПЕ соответствует табл. 1.96, где код Ф=р на выходах четырех вы- 
бранных внутренних триггеров-защелок соответствует коду, присутст- 
вующему на четырех внешних входах данных, а ©0— код, устано- 
вившийся перед сменой состояний. | 

Порядок выбора адреса для считывания данных из ОЗУ РП! 
указан в табл. 1.97. На выходах 91—04 даиные появляются согласно 
коду адреса: С1Б1 — первый бит слова 1, С2Б2 — второй бит слова 2, 
... С4Б4 — четвертый бит слова 4. 


Таблица 1.94. Выбор режимов 
записи в память К155РП1 


Таблица 1.95. Выбор режима 
считывания из памяти К155РП1 


Вход Вход Ге 
Состояние Ты 
Режим работы __ внутренней Режим работы | __ Внуг- Я 
\Е Ва защелки ренняя я 
защелка | 9 
Запись даниых | НЕН|Н Считывание | Н Н Н 
х 
Н В! В данны 
В Б м Н В В 
ез измене» 
Защелкиваиие х к 3 Запрет счи- | В х В 
данных тывания 


Таблица 1.96. Состояния ОЗУ 
К155РИТ при записи 


Таблица 1.97. Состояния ОЗУ 
К155РП1 при считывании 


Выход Слово Вход счи- 


записи тывания Выход 

в < вы 1 р з 4 а 5 © 92 05 94 
НН Н] 9=р 00 00 00 нн н | сы (162 (1653 ©1654 
НВ Н| 090 9=р 090 090 НВ Н!| С25 ©2652 ©С2Б3 С2БА 
ВНН!] 060 00 9=р 00 ВН Н С3Б1 С3Б2 ©3563 С3ЗБА 
вв Н| 090 00 00 09-0 ВВ Н] С4Б!1 С4Б2 (453 С4БА 
хх В| 00 090 050 490 хх ВВ В В В 


Микросхема К155РП! потребляет ток питания 150 мА, варианта 
1.$ —40 мА. Нанбольшее время задержки распространения сигнала от 
входов данных О до выходов © 45 нс, 

Микросхема К55БИР26 (рис. 1.124) — развитие предыдущего ОЗУ. 
Его структурная схема остается прежней, но выходы здесь имеют три 
состояния. Назначение выводов микросхемы ИР26 соответствует выво- 
дам К15БИИ1. 

Запись данных проводится согласно табл. 1.97, однако при считы* 
вании напряжение высокого уровня, поданное на вывод разрешения 
считывания КЕ, переводит выходы в разомкнутое состояние 7 (см. 
табл. 1.98}. Выходы с тремя состояниями позволяют соединять 128 та- 
ких приборов. Это даст 512 мест расположения четырехразрядных слов. 
Ограничивающий фактор составления столь больших стеков (штабелей) 
памяти — чрезмерные выходные токи в момент, когда на входах 


Таблица 1.98. Выбор режима считывания из 72 58. 
памяти К555ИР26 
73 7/4 
Вход р 
Режим Выход + ии 
Е чей бл #в—| в ИИ 
А АОЗИРАВ 72 ЙЕ 
Считывание — дан- Н Н Н 448 И БЕ 
ных 
Н В В 457 0. 7 
Запрет В х 2 


Рис. 1.124. Регистр 
памяти К555ИР?26 


присутствуют напряжения высокого уровня. При дальнейшем наращива- 
иии памяти для стекаиия этих токов следует подключать внешние 
коллекторные резисторы нагрузки. Как и в микросхемах РТИ, для па- 
раллельиого наращивания длины запоминаемых слов требуется соеди- 
нить вместе разрешающие и адресные входы соответствующего числа 

‚ Потребляемый ОЗУ К555ИР26 ток питания ие более 50 мА, время 
задержки распространения сигнала от входа данных до выхода не 
превышает 45 нс. 

Микросхема К155РПЗ (рис. 1,125) — регистровое ЗУ. Его основой 
служит 16-разрядный файл-регистр, имеющий организацию 8 словЖ 
Ж2 бита (т.е. слова расположены в‘регистре по восьми адресам), 
Регистр снабжен входными и выходными портами для записи и чтения 
двухразрядных слов. 

Регистр памяти обслуживают три порта: порт входиых данных А, 
порт выходных данных В (эти порты независимы, оии имеют собствен- 
ную адресацию), а также двухсекциониый порт С. Секции входных и вы- 
ходных данных порта С имеют общие адресные входы. Каждый порт 
имеет по три адресиых входа Ал‚, Ави и Ась, ЧТО дает восемь адре- 
сов в регистр. Эти адреса позволяют обмениваться ‘с накопительным 
регистром восемью двухбитными словами. 
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Одновремеино можно проводить операции по трем местам распо- 
ложеиня слов: можно записать слово через порт А, по другому адресу 
прочитать слово через порт В, но третьему адресу через порт С можно 
прочитать и записать слово. Данные из порта А пройдут в регистр 
памяти по выбранному адресу, если на вход разрешения записи \\№Е д 
подано напряжение низкого уровня, а затем на тактовый вход С посту- 
пает положительный перепад напряжения (от низкого уровня к высо- 
кому). 


ИУБ, ААВ 441 ЛА2 С Авд Ав! 52 Е 


2.31 2] |2 


— 98 7]. в 


Регистр 8 слоёхР дите 


д № МЕ ВТО С Ав? АБ Изд 1 @-1 
: 5) 


6 125. Трехпортовое регистровое ЗУ К155РПЗ (а) и его ноколев- 
‚Ка 


Через порт В двухбитиое слово поступит на выходы Ов-, Ов:, 


если на вход разрешения чтения ВЁ»з подано напряжение низкого 
уровня. Эти выходы будут иметь разомкнутое 7-состояние, если на вхо- 
де ВЕв присутствует иапряжение высокого уровня. Считыванне не за- 
висит от наличия тактового импульса. 


Через входную секцию порта С слово можно записать в регистр 
по одному из восьми адресов одновременно с записью по другому 
адресу слова через порт А (за один положительный перепад на так- 
товом входе Т). Одновременная запись через порты А и С по одному 
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адресу считается конфликтной ситуацией. Через порт В и выходную 
секцию порта С можно чнтать два двухбитных слова одновременно. 
Регистр построен на двухступенчатых триггерах мастер-номощник. 


Если на входы разрешения записи УЕ) с поданы напряжения низкого 
, 


уровня, триггеры-мастера примут входные данные. Данные передаются 
триггерам-помощникам в момент положительного перепада на такто- 
вом входе С. Чтобы не допустить перехода двухбитных слов на дру- 
гие места в регистре, следует зафиксировать код адреса, когда на вхо- 
дах разрешения записи и тактовом присутствуют напряжения низкого 
уровня (хотя сигналы поступят триггерам-мастерам по новому адре- 
су, но в трниггеры-помощники они записаны не будут, поскольку не 
пришел положительный перепад тактового импульса). 

Выбрать режимы записи и чтения через порты можно с помошью 


табл. 1.99. Для режима хранения на входе разрешения заниси УЕ 
должно быть напряжение высокого уровня перед приходом отрицатель- 
ного перепада на вход С. Этим исключается перемена данных в ре- 
гистре. , 

Взаимное преобразование многоразрядных двоичиого и двоично- 
десятичного кодов часто применяется в цифровой апнаратуре, Для стан- 
дартизации этих операций удобны ПЗУ. 


Таблица 1.994. Условия записи в 
ЗУ К155РПЗ 


Таблица 1.996. Условия 
чтения из ЗУ К155РПЗ 


Режим Вход Адресовано Вход | 
с | УЕ | р в регистр Режим | _ | Адресо- зыход 

КЕ | вано в ре- п 

гистр 
Завись |+{| НГН Н 

Иных Чтение | Н Н Н 

11 Н В В Н | Н 

Хранение | {| В х | Без измее- Отклю- | В в В 

чение 


Микросхемы К155ПРб и `К155 ПР? (рис. 1.126) — преобразователи 
двоично-десятичных слов в двоичные и двоичных слов в двоично-де- 
сятичные соответственно. Основа их — запоминающая матрица с орга- 
низацией 32Ж8 (т.е. 256 бит). При изготовлении микросхемы в этой 
матрице ячейки соединяют в соответствии с программами преобразо- 
ваний, Матрицей управляет дешифратор адресов с 5 входами и 32 
выходами. 

В табл. 1.100 дана сводка кодов на входах и выходах ПЗУ 
К155ПРб. Здесь на входы А0-—А4 подается двоично-десятичный код. 
Цифровой вес разрядов: на входе АО—1, на входе А|—2, на входе 
А2—4. На старитих входах АЗ и А4 вес соответственно 5 и 10. Вход ВЕ 
разрешает преобразование при нахождении низкого уровня. Напряже- 
ние высокого уровня на входе КЕ запрещает преобразование, а на 
выходах ©0—6)4 появляются напряжения высокого уровня. Выходы 
95—07 для преобразования не используются (они необходимы для 
получения комплементарных кодов). 

В табл. 1.101 показаны состояния ПЗУ К155ПРУ. Здесь на входы 
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\0—А4 подается двоичный код (в таблице перечислены по порядку 


зсе 32 комбинации пятиразрядного кода). Вход ВЕ используется как 
эазрешающий (по напряжению низкого уровня}. Если на этом входе 


матрица 
92х8 


Дешетра- | 
| 7740 @дРеса 


4 49 24140 ВЕ 
а) 


Рис. 1.126. Постоянные ЗУ К155ПР6 и К155ПР7 (@) и их поколевка (6) 


Таблица 1.100. Логические уровни при преобразовании 
двоично-десятичиых слов в ПЗУ К155ПРб 


Номер Вход Двоичный код на выходе 

Слова | 44 3 А А Аб | ВЕ о За 9 
0 Н нннн Н ннннн 
1 Н ннн в Н нннн в 
2 Н НН в Н Н ннн в Н 
3 Н НН в В Н ннн в В 
4 Н н В н Нн Н ннвнн 
5 Н вннн Н нннвнНн в 
6 Н в НН в Н нн в В Н 
7 Н В Н В Н .Н нн в В В 
8 Н В НВ В Н нвннн 
9 Н В В нн Н вн нНн в 
10 В нннн Н нв пн в Н 
И В НН НН в Н нН в Н В В 
12 В НН НН в Н Н н В В нн 
13 В ннНн в в Н н В В Н В 
14 В н в нн Н Нн в В В Н 
15 В В ннн Н нв в В В 
16 в В НН в Н В нннн 
17 В В Н В Н Н В НН НН в 
18 В В н в В Н В НН В Н 
19 В В В н н Н в НН в В 

Любой | х х х х х } В В В В В В 


Таблица 1.101, Вход состояния при преобразовании двоичного кода в 
двоично-десятичиый в ПЗУ К155 ПР? 


Вхо, воичио-десятичный код на выходе 
Номер д д д д д 


лова | 4 3 А А ло | ВЕ |907 06 055 04 53 © чм 9 


0 ннннн нввннНнннНнннНн 
1 ннНннн в нввнннннНнв 
2 ннНннв НН нввнНннннвнНн 
3 ннн в В нНнввннннв в 
4 ннНнвнн нввнннвннНн 
5 НН НВ НН в н|8ввннвнннНн 
6 ннв в Н нНнввннв нНнНнв 
7 ннв в В нвВввннвнвнНн 
8 нвннн нНввнНнНвнвв 
9 ННвВвВнННнН В нНнвВввннввннНн 
10 н в пн в п Н нвВввВвнНнвннннНн 
п НН в НВ В нНнввнвВвнн—ннв 
12 нвв НН нвВввнвннвнНн 
13 НН в в НН в НН ВвВВвВнНвВвнНнНввВ 
14 НН в в в Н Н ввнвнвннНн 
15 НВ в В В нНнввнвв п нНнНнНн 
16 внннн НнНВвВвнНнвВввннНнв 
и вннн в нввнвв НвнНн 
18 вннв НН НВвВвВнНвВвВнНввВ 
19 внн в В нНнНнввнвввннНн 
20 в нв НН нНнНвВвввнннинНн 
21 вн в НН В НВВвВВвВННнНННвВ 
22 в НН в в Н нНнНвВвВвнНнНнНнвНнН 
23 вн в В В нНнвввнннв в 
24 ввнннНн нНнвВввВввВвннвннНн 
25 ввнн в нввВввнвннНннНн 
26 в в НН в НН нНнвввнв НН вВ 
27 в вн в В нН|вввнНнв нНвН 
28 в в в НН НВвВВвВВвВНвВнНввВ 
вв в НН В НВвВвВвВвнНвВввнНнН 
вв в в пн нввввнннн 
вв в в в нНнввввнннНнвВ 

х х Хх х х В ввввввв в 


присутствует напряжение высокого уровня, преобразование не происхо- 
дит, а иа выходах 00—05 появляются напряжения высокого уровня. 

Выходы ©6—©)7 всегда имеют высокие выходные уровни (не ком- 
мутируются). Младшие выходы ©0—02 имеют цифровой вес: ©0—1, 
ой 902—4. Выходы 03—05 — старшие. Их вес: 03—5, 04—10 и 

—90. 

На рис. 1.127 приведены схемы применения преобразователей. 
Шестиразрядный преобразователь показан на рис. 1.127, а, где МЗДРЫ— 
младшие значащие десятичные разряды (1, 2,4 и 5), а СЗДР— 
старшие (10 и 20). Максимальное входное число здесь 42, выходное 
поэтому должно содержать шесть двоичных разрядов (63>42). На 
‚ рис, 1.127,б показан аналогичный преобразователь в семиразрядный 
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СДР — МЗДР 
дм 


СЗдР  НЗДР 
д —_—_—_—_ыЩ 


Шестиразрйдный ДК 
^^ 


—— 


144 А А2 ИТ АО 
КПР 


А4 А5 И2 ГАЙ 
-} АЯ Иб 


„962446 коб  СЗПР  МЗДР 
#7 Выхой шесгтираз- 
ряйнего ДДК 
Я 


Рис. 1.127. Применение стандартных ПЗУ: 


а — шестиразрядный преобразователь двоично-десятичиого кода в двоичный; б— 
аналогичный двухкаскадный преобразователь; в — шестиразрядиый преобразова- 
тель двоичного кода в двоично-десятичный 


двоичный код. Обратный преобразователь двоичного кода в двоичио- 
десятичный изображен на рис. 1.127, в (максимальный выходной счет 
42). 


1.20. УЗЛЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 


В начале 80-х г. были разработаны малые ЭВМ, все основные 
узлы которых — процессор, управляющие схемы-контроллеры, постоян- 
ные и оперативные ЗУ, шинные усилители — располагаются иа одном 
полупроводниковом кристалле. Ранее составные части малых ЭВМ вы- 
пускались лишь в виде отдельных БИС. . 

Микропроцессор — основа будущей однокрнстальной ЭВМ. Глав- 
ным узлом микропроцессора служнт арифметико-логическое устройст- 
во —АЛУ. Кроме АЛУ, в микропроцессор входят схемы проверки на 
четность, пифровые компараторы, схемы ускоренного переноса. 

Рассмотрим схемы ТТЛ, необходимые для выполнения осиовных 
арифметических функций над двумя малоразрядными числами. 

В табл. 1.102 приведены микросхемы ТТЛ, применяемые для вы- 
полнения арифметических операций. (Основа АЛУ — сумматоры — 
были рассмотрены в $ 1.17.) 

Микросхема К155ИП2 (рис. 1.128) — восьмиразрядиая схема для 
проверки на четиость или нечетность суммы едиииц входного слова с 
целью обнаружения ошибок при высокоскоростиой передаче данных. 
Микросхема имеет два входа разрешения: четный ЕЁ (еуеп спае} 
и нечетный ОЕ (044 епаШе). Эти входы должны получать равноуров- 
невые логические сигналы. Соответственно данным из табл. 1.103 можно 
отображать на выходах ХЕ и #0 четность и нечетность суммы напря- 
жением высокого или низкого уровня (низким или высоким уровнем). 
К примеру, активным напряжением высокого уровня на выходе ХЕ 
будет отображена четность кода, если на вход ЕЁ подать напряжение ` 


174 


Рис. 1.128. Микросхема ИП2 для проверки четности кода (а) и ее 
цоколевка (6) 


Таблица 1.102. Микросхемы, выполняющие арифметические операции 


Серия Обозначе- Номер микросхемы 
. ие 1 | 2 | Е | д | 5 
К155 -- . 
КМ!55 1 т ни 
К555 -- 
КМ555 ИП . +. 
К531 -- ии -- 
К555 СП ии 
К5З1 -- | 
74 | — | 85 | 180 | 181 | 182 | 280 


высокого уровня, а на входе ОЕ установить низкий (тогда на выходе 
У0 появится напряжение низкого уровня, отображающее  четность). 
Таким образом, выходы микросхемы К155ИП? можно непосредственно 
подключать ко входам других схем ТТЛ, будь их активный уровень 
высоким или низким. 

Если на входах 10—17 код нечетный, на выходе %0 будет нанря- 
жение высокого уровня (на выходе ХЕ — активный низкий уровень). 
Если соединить входы ЕЁ и ОЕ и подавать на них напряжение высо- 
кого и низкого уровня, иа выходах №0 и ХЕ получим инверсные логи- 
ческие уровни. 

Проверить четность девятиразрядного слова можно, используя оба 
входа разрешения, между которыми следует включить инвертор. Для 
проверки четности числа высоких активных входных уровней девятый 
разряд данных следует присоединить к ОЕ, а от вывода ОЕ к ЕЁ по- 
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Таблица 1.103. Состояния в схеме Таблица 1.104 


проверки четности КТ55ИП2 Состояния в схеме 
проверки на четность 
Вход Выход К5ЗТИП5И 
Сумма высоких О р 
утовней на входах Е | 20 (не- Вход Выход 
10-—17 ЕЕ 0Е (чет- чет- ттттттттттткы— 
ная) ная) Число высоких 
уровней на входа ХЕ 50 
10—18 
Четная в Н В Н 
Нечетная Н Н В 
Четная Н В Н В Четное ВН 
Нечетиая Н В В Н й 
х В В Н Н Нечетное НВ 
х Н Н В В 


дать сигнал через инвертор. Для проверки четности числа принятых 
активных иизких уровней следует девятый разряд данных присоединить 
к ЕЁ, а сигнал от ЕЁ через иивертор подать на 0Е. Наращивание 
длины слова можно сделать за счет последовательного соединения 
микросхем ИП2, причем выходы УЕ и %0 предыдущей микросхемы 
надо соединить со входами ЕЁ и 0Е последующей. 

Микросхема К155ИП2 потребляет ток 56 мА, наиболышее время, 
задержки распространения сигнала от входов до выхода УЕ состав- 
ляет 68 нс. Аналогичная задержка до выхода Х0 составляет 48 нс. 

Микросхема К5З1ИП5П (рис, 1,129) — девятиразрядиая схема про- 
верки на четность суммы единиц входного слова. Микросхема имеет де- 
вять входов 10—18, образующих три одинаковых логических узла А, 
Б, В, а также два выхода УЕ (выход четности суммы единиц входного 


Рис. 1.129. Микросхема ИП5 для проверки четности кода (а) ин ее 
цоколевка (6) 
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слова) и Х0 (выход нечетности). Назначение данной микросхемы соот- 
ветствует К155ИП2. Состояния ее выходов в зависимости от числа 
высоких логических уровней, присутствующих на входах 10—18, сведе- 
ны в табл. 1.104. 

Микросхему ИП5 можно применить для проверки на четность 
слов, имеющих число разрядов большее, чем девять. Например, прн 
длине слова 81 бит следует брать десять микросхем ИП5: девять из 
них создадут 81 вход, к девяти входам 10—18 десятой микросхемы 
следует подключить выходы УЕ первых девяти микросхем. Результат 
проверки получим на выходах УЕ и 0 десятой микросхемы. Время 
проверки на четность такой двухступенчатой схемой 81-разрядного сло- 
ва не превышает 40 нс. Ток, потребляемый одной микросхемой 
К5З1ИПЬП, составляет 105 мА, время задержки распространения сиг- 
нала не более 21 нс. | | 

Микросхема К155ИПЗ (рис. 1.130) — четырехразрядное, скоростное 
АЛУ. Оно может работать в двух режимах, выполняя либо 16 логи- 
ческих, либо 16 арифметических операций. Для получения максималь- 
ного быстродействия при обработке длинных цифровых слов в схеме 
АЛУ (рис. 1.130, а) присутствует внутренняя СУП. 

На входы АО—АЗ (активные уровни — низкне) подается четырех- 
разрядное слово А (операнд А), на входы ВО—ВЗ — аналогичное сло- 
во-операнд В. Арифметико-логическое устройство имеет четыре входа 
выбора 50—53, с помощью которых можно выбрать 24“=16 функций 
устройства. Реально число этих функций в 2 раза больше: с помощью 
входа М (то4е сопёгоГ) переключаются режимы и АЛУ выполняет 
либо 16 арифметических операций, либо генерирует 16 логических 
функций двух переменных. 

На входе С„ принимается входной сигнал переноса. Результат выпол- 
нения одной из 32 выбранных функций АЛУ появляется на выходах 
ЕР0—Г3З (активные уровни — низкие). На выходе выделяется сигиал 
переноса (после четырех разрядов}. Этот сигнал подается на вход Са 
следующего АЛУ при составлении схем АЛУ большей емкости. Микро- 
схема ИПЗ имеет три вспомогательных выхода: А=В -- выход компа- 
ратора, отображающий равенство операндов (выход имеет открытый 


колектор), @ — выход генерации переноса, Р —выход распространения 
переноса. Выходы @ иР имеют активные низкие уровни. 


Микросхема К155ИПЗ управляется параллельными входами выбора 
$0—5$3 и входом управления режимом М. Если на входе М напряже- 
ние высокого уровия, запрещаются все внутренние переносы и прибор 
будет исполнять логические операции поразрядно. При напряже- 
иии низкого уровня на входе М переносы разрешаются и будут вы* 
полняться арифметические операции над двумя четырехразрядными 
словами. За счет полной внутренней СУП сигнал переноса на выходе 
Со +4 появляется при каждом входном сигнале переноса, поступившем 
на вход С. Для организации переноса между корпусами АЛУ, объе- 


диняемыми в.многоразрядную схему, используются выходы Ри (. 
Данные, появляющиеся на них, не зависят от состояния входа перено- 
са Сы. 


Если от многокорпусного АЛУ не требуется максимальное быстро- 
действие, можно использовать простой режим пульсирующего переноса. 
Для этого выход переноса Сл-‹ соединяют со входом переиоса Си сле- 
дующего АЛУ. Для обеспечеиия высокоскоростных операций следует 
включать между приборами К155ИПЗ специальную микросхему уско- 
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ренного переноса К155ИПА. Один корпус ИП4 (см. рис. 1.132) может 
обслуживать четыре АЛУ ИПЗ. 

На выходе компаратора, т.е. на выходе отображения эквивалент- 
ностн А=В, будет напряжение высокого уровня, если на всех четырех 


выходах Е оказалиеь высокие логические уровни: Этот выход применя- 


И ОН 


И 
Е 
1 


Ш = 


Г] 
ЧЕН 
о 
$4 
[--] 
а 
‚> 
з 
$ 


ПО 
[=] 


Е 
т 
ЧЕЛ 
== 
ы 
[= 
а 
< 


| 
п 
[1 
Г] 
Г 
| 
Г: г. 
ПР Ы р ЕЕ 
НЮ || 
|| | ШВ 
Ре | 
о 
„НЫНЕ Е | 
ПРА ПЕ” еее 
ОВЕН Пе и 
а ЕЕ ЕН я 
Е, 
ТИРЕ вии 


| | 
} 
40-2 
р 
м 
г | 
и И И ООН 
г) 
„дите д УЕ. Р 4-8 У 
24 2] 2 2 мм тив 


Я 


5 ЭТ Г 8 . 
Изя яяоинЕЕ Я 


Рис. 1.130. Арифметическо-логическое устройство ИПЗ (а) и его ноко- 
левка (6) - 
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ется для отображения логической эквивалентности четырехбитиых 
слов, если АЛУ работает в режиме вычитания. Выход А=В имеет 
открытый коллектор, что дает возможность объединить несколько та- 
ких выходов по схеме «проволочное И». Таким способом можно срав- 


Рис. 1.131. Входы н выходы АЛУ 


58 29 09 себя (лъу В бр 
м Яя 9 


И 2 | 
РРЯЯН ЯР Вии , 


Рис. 1.132. Схема ускоренного переноса ИП4 (а) и ее цоколевка (6) 
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нивать слова, длина которых превышает 4 бит. Сигнал выхода А=В 
можно использовать совместно с сигналом `Сь-4 для выяснения соот- 
ношения: А>В или А<В. 

Арифметическо-логическое устройство может работать с высокими 
(рис. 1.131,0) или низкими (рис. 1.131, а) активными логическими 
уровнями. В зависимости от этого меняются знаки инверсии на входах 
и выходах (рис. 1.131), а также получаются различные таблицы соот- 
ветствия логических и арифметнческих функций кодам выбора функ- 
нии (входы 50—53). В табл. 1.105 показан выбор функций АЛУ 
при высоких активных уровнях операндов и выходов. 

В табл. 1.106 приведены аналогичные данные для активных низ- 
ких уровней. В обеих таблицах дан перечень арифметических опера- 
ций без переноса и с переносом по входу С». Операции с переносом 
отличаются на единицу. При операции А--А каждый бит сдвигается па 
одну (старшую) позицию. 

Микросхема АЛУ К15БИПЗ потребляет ток 150, КБЗШИПЗ —220 
н К555БИПЗ —37 мА, Время задержки распространения сигнала от 


Таблица 1.105. Выбор фуикций АЛУ ИПЗ при высоких активных 
уровнях 


Выбор функции Выходные данные при активных высоких уровнях 


Арифметнческие операции (на входе М -= 
Логические функ- напряжение низкого уровия) 
ции (на входе 
М — напряжение |, _ 
высокого уровня) С. =вВ 


(без переноса) 


$3 52 $51 50 


б; = Н (с переиосом) 


нннн А А А--1 
нннв А-В А-+-В (АВ) +1 
ннвн АВ А-В (А-В) --1 
нННвв 0 —1 0 
нвнн АВ А-- АВ А-- АВ--1 
нвнв В (А-- В) -- АВ |(А-+ В) -- АВ--1 
нввн АФВ А—В—1 А—В 
НвВвВв АВ АВ—1 АВ 

вннн А-В А-- АВ А-- АВ-- 1 
вннв АТВ А-+В АВТ 
внвн В (А-- В -+-АВ |(А--В) -- АВ-- 1 
ВНвВв АВ АВ — 1 АВ 

ввнн 1 АТА А--А-1 
ввнв А-- В (А-В-А |(А-+-В-А-Ч1 
ВВвВв А--В (А+-В--А |(А+-Э-А-1 
вввв А - А—1 А 


— 
со 
> 


Таблица 1.106. Выбор функций при низкнх активных уровнях 
операндов 


Выбор функции Выходные данные при активных низких уровнях 
Эд 


Арифметические операции (на входе М — 
Логические функ- иапряжение низкого уровия) 
ции (на входе . 
М — напряжение 
высокого уровня} Са =Н Н =В (с переносом) 
(без переноса) п 


53 52 9 50 


нннн А А—1 А 

инннв АВ АВ—1 АВ 
ннвн А-- В АВ 1 АВ 
нНнНвВв 1 —1 0 

нвнн А-В А-- (А-В) | ААВ 
нвнв В АВ -|- (А-- В) |АВ-+- (А-В) --1 
нввн АФВ А—В—1 А—В 
нНВвВв А--В А-В (А-В 1 
вннн АВ А-- (А-В) |А+(АВ-И 
вннв АФВ А--В АВ 
внвнНн В АВ-- (А-+-В} |АВ-- (А-- В) 1 
внвв А-В А-+В (А-- В) --1 
ввнн 0 А-А (АНА) -1 
ввнв АВ АВА АВ--А-И 
вввн АВ АВ--А. АВ+-А-И 
вввв А А А-1 


входов Аь В: до выходов Ё: составляют (соответственно): 42, 17 и 
32 нс. Наибольшее время задержки распространения сигнала (50, 23 
и 41 нс) наблюдается от входов А:, В; до выхода Си++. . 

Микросхема К155ИП4 (рис, 1.132) — высокоскоростная схема 
ускоренного переноса. Она применяется при каскадированни АЛУ, 
имеющих емкость 4 бит и более. Микросхема ИП4 может обслуживать 
четыре АЛУ ИПЗ. Она имеет вход приема сигнала переноса С» (ак- 
тивный уровень — высокий} и четыре пары входов С; и Р:. Входы 
91—44 (для сигналов генерации переноса) и Р!--Р4 (распростране- 
ния переноса) согласованы с аналогичными выходами АЛУ ИПЗ. 
Активные уровни для входов О: и Р; — низкие. На трех выходах СУП 
выделяются три сигнала переноса Сафь, Са+у И Сл+г (© высокими 
активными уровнями), требуемые для работы обслуживаемых АЛУ. 
Микросхема ИП4 имеет также два вспомогательных выхода: Р — 
распространенне переноса, @ — генерация переноса (актнвные уровни — 
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низкие). Эти выходы необходимы для построения систем ускоренного 
переноса более высокого порядка. 
На выходах СУП ИП4 выполняет следующие логические функции: 


Сизх = 61-Е РЁ Сь, (1.14) 
Си-ру = @2 -- Р20 -|- Р2Р1Си, (1.15) 
Си+и = @3-- РЗС? -|- РЗРЭС! -|- РЗРЭР1 Си, (1.16) 
4 -- 64 - Р4@З-[ РАРЗО2 -- РАРЗРЗС!, | (1.17) 
Р = РАРЗРАРГ. (1.18) 


Данные на выходах Сиую Сафу, Си,, @ и Рв зависимости от 
кодов на входах сведены в табл. 1.107—1.111. 


Таблица 1.107. Данные Таблица 1.108, Данные на выходе 


на выходе С,-х СУП ИП4 С,-у СУП ИП4 
Вход Выход — — Влод — Выход 
Я СЕ О СИ БЕ 
Н х ы х х В 
Н х х В х Н х х 
х Н В В х х Н Н В В 
Любые ругие Н Любые другие выходные Н 


входные уровни уровни 


На рис. 1.133, а показано присоединение генератора ускоренного 
переноса ИН4 к одному АЛУ ИНЗ при активных низких логических 
уровнях. Для активных высоких уровней схема соединения СУП к 
`АЛУ не меняется (рис. 1.133,6), однако входы и выходы как СУП, 
- так и АЛУ, где генерируется перенос, удобнее переименовать. Микро- 
схема ИПА для рис. 1.133,6 выполняет следующие логические функ- 
ции: 


Сичх — УТ (ХТ -- С, (1.19) 
Си+у = У2 [Х2-- УХЕ <, , (1.20) 
Сич == У3{ХЗ -- У2 [Х2 -- (ГЕ С, (1.21) 
У = У4 (Х4 -- У3) (ХА -- ХЗ-- У1) (Х4-- ХЗ-- 

-- Х2-- У, (1.22) 
Х = ХА -- ХЗ-- Ха ХИ, | (1.23) 


В табл. 1.112 показаны соотношения между операндами А и В, 
логическим уровнем на выходе переноса Сл-+4 и входным переносом Си. 

Микросхема К155ИП4 потребляет ток 72, КБЗ1ИПАИ 109 мА. 
Время задержки распространения сигнала от входов до выходов не 
превышает для К15БИПА — 22, для КБЗТИПАП — 10 ис. 
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Таблица 1.109. Данные Таблица 1.110. Данные 


на выходе Сл; СУП ИП4 на выходе б СУП ИПА 

Вход 
А вы 
638201 | РЗРЗРГ | Си | ‘в аз 8 | м9 | 6 
Нхх| ххх] х В Нхх | Н 

х| ххх 

хНх| Нххх В хНхх| Нххк | Н 
ХхХ&ЕНННх| х В ххНх ННх Н 
ххх ННН Вв| В хххН | ННН! Н 
Любые другие Н Любые другие В 
входные уровни входные уровни 


Микросхемы К555СПТ и К5З1СП (рис. 1.134) — четырехразрядные 
цифровые компараторы. Компаратор СП] имеет 11 входов. Четыре па- 
ры входов принимают для анализа два четырехразрядных слова А0— 
АЗ и ВО—В3. Три входа 1(А<В),. (А = 
=В), [(А>В) нужны для создания схе- Таблица 1.111. Данные 
мы наращивания, т.е. увеличения емко- > 
сти компаратора. у на выходе Р СУП ИП4 


Компаратор имеет три выхода ре- Вход 
зультатов анализа: А>В, А=В и А<В. Выход 
Все возможные комбинации поразряд- 24 РЗ РР РМ р 
ных соотношений входных кодов, а так- 
же уровней на входах каскадирования нннн н 


сведены в табл. 1.113, где показаны 

соответствующие результирующие уров- Любые другие вход-| В 

ни на выходах АВ, А=В и А<В. ные уровни 

Шесть последних строк таблицы  ото- 

бражают режим наращивания каскадов, 

которое может быть последовательным : 

или параллельным. При последовательном наращивании выходы А>В, 
А=В и А<В от схемы, анализирующшей младшие разряды, следует 
присоединить к одноименным входам последующего каскада. Этим 
способом при двух компараторах СП1 можно сравнивать два восьми- 
разрядных слова. Нетрудно подсчитать число каскадов для любой 
большей длины слова. Однако каждый последовательный каскад до- 
бавит время задержки распространения сигнала 15 не. Для правильной 
работы многокаскадного компаратора на входы первой микросхемы 


Таблица 1.112. Определение соотношения операндов Аи Вс 
помощью СУП ИП4 


Выход А | Выход 

В ктивные | Активные Активные | Активные 

Со переноса уровни уровни Вход переноса уровни уровни 
п 6-4 низкие высокие п Сл +4 низкие высокие 
В В А>В | А<в| Н В АВ [ АХВ 
В Н А<В | АВ!Н Н А<В | АВ 
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ВТ КЕНИЯ 


Рис. 1.133. Присоедииение СУП к АЛУ 


. 


КА>ЗВ) и КЦА<В) следует подать напряжения высокого уровня, а на 
вход [(А=В) — низкого. 

На рис. 1.135 показана схема параллельного компаратора для 
двух 24-разрядных слов. Здесь младший (нижний в схеме) компара- 
тор СП используется как четырехразрядный, четыре старших -— как 
пятиразрядные (входы Г(А>В) и Г(А<В) служат пятой парой раз- 
рядных входов, т.е, А4 и В4 соответственно). На входы 1(А=В) стар- 
ших компараторов подано напряжение нулевого уровня. Таким спо- 
собом и одиночную микросхему СУП1 можно использовать как пяти- 
разрядный компаратор. 


1.21. ЖДУЩИЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 
И АВТОГЕНЕРАТОРЫ 


В составе серий ТТЛ имеется несколько аналого-импульсных 
схем — ждущих и управляемых по частоте мультивибраторов. Они по- 
зволяют простейшим способом сформнровать синхронизированные так- 
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Рис. 1.134. Цифровой компаратор СП1 (а) и его цоколевка (б) 


товые последовательности импульсов, расширить длительность коротких 
импульсов, сформировать импульсы разрешения нужной длительности, 
надежно отмерить интервалы времени до единиц минут, построить пет- 
ли фазовой автоподстройки. 


Микросхема К155АГ1 (74121, рис. 1.136) — одноканальный ждущий 
мультивибратор. Он формирует калиброванные импульсы с хорошей 
стабильностью длительности. Мультивибратор содержит внутреннюю 


ячейку памяти — триггер с двумя выходами @ и ©. Поскольку оба вы- 
хода имеют наружные выводы (6 и | соответственно), разработчик по- 
лучает от микросхемы парафазный сформированный импульс. Триггер 
имеет три импульсных входа логического управления (установки в ис- 
ходное состояние} через элемент Шмитта. Вход В (активный перепад — 
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положительный) дает прямой запуск триггера, входы А1, `А2 — инверс- 
ные (активный перепад — отрицательный). 

Сигиал сброса, т. е. окончания импульса в триггере, формируется с 
помощью ЕС-звена: времязадающий конденсатор С. подключается’ 
между выводами микросхемы 10 и 11, резистор К, включается от вы- 
вода 11 к положительной шине питания 5 В. . 

На кристалле схемы (между выводами 11 и 9) имеется внутренний 
интегральный резистор Юн © номиналом примерно 2 кОм. Зависимость 
длительности выходного импульса Твых от номиналов К; и С. пред- 
ставлена на диаграмме (рис. 1.127, в). Если требуемый номинал К. < 


<Квн, можно использовать только внутренний резистор (т.е. подать пи- 
тание 5 В на вывод 9 и подключить С, между выводами 10 и 11). 

Длительность выходного импульса можно не только определить по 
диаграмме, но и подсчитать 


Трых == Сх Вт 12 2=0,7С. В. (1.24) 


В 
Если В 1-0 и С; =0 (т. е. эти элементы отсутствуют) длитель- 


ность выходного импульса Твых будет не более 35 нс. Включение этих 
элементов удобно для генерации импульсов сброса (на цифровой плате 
дополнительные ВС-элементы — инородные детали). Длительность им- 
пульса мало зависит от температуры и питающего напряжения. Жела- 
тельно включать КС-фильтр в цепь пнтания мультивибратора. 

В табл. 1.114 дана сводка сигналов логического управления муль- 
тивибратором АГ]. Первые четыре строки здесь показывают зависи- 


мость статических выходных уровней С) и ©) от логических уровней на 


входах АТ, ДЭ, В (установка триггера в исходное состояние). Нижняя 
часть табл, 1.114 содержит пять условий генерации одного выходного 


импульса и указывает фазу сигналов на выходах ©) и (©. Отклик с дли- 
тельностью Твых Получается при положительном перепаде на входе В 


Таблица 1.113. Состояния цифрового компаратора СП1 


Вход сравнения данных Вход наращивания каскадов 
АЗ, ВЗ А2, В | АТ, В1 | А0, ВО 1 (АВ) Е(А<В) 1 (А=В) 
А3>В3 |х х х х х х 
АЗ<ВЗ х х х х х х 
АЗ=В3 42>В82 | х х х х х 
А3=ВЗ 42<В? | х х х х х 
АЗ=В | АЗ=В2 | АГ>Е | х х х х 
АЗ=В3 42—82 | А! В | х` х х х 
АЗ=В3 А9=В2 | А!1-=В\! | А0>ВО х х х 
АЗ=В3 А2—=В2 | А]-=В1 | АОхВО х х Хх 
АЗ=В3 42—82 | А!1-=В1 | Ад-=В0 В Н Н 
АЗ=ВЗ А2=В2 | А!=В1 | А0—=ВО Н В Н 
АЗ=ВЗ 49—82 | А! =В1 | А0-—=В0 Н Н В 
АЗ-=ВЗ А2—=В2 | А!1=В1 | А0—=В0 х х В 
АЗ-=В3 А2—В2 | А1-=В1 | А0=В0 В В Н 
АЗ=В3 А2=В8 | А1=В1 | А0-=В0 Н Н Н 
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или при отрицательном, поданном на вход А|1 (или А2). На иеисполь- 
зуемые входы иадо подавать сигналы согласно последним пяти строкам 
табл. 1.114. Вход В можно использовать как разрешающий (с высоким 
уровием). 


Мультивибратор АГ] иельзя перезапустить, пока не истекло время 
Твых. Запущенный мультивибратор нечувствителен ко входным сигна- 


лам А1, А2 и В. Входная схема с триггером Шмитта обеспечивает на- 
дежный запуск (по входу В) при медленно нарастающем напряжении 
запуска (например, даже при скорости нарастания фронта запуска 
1 В/с). Помехоустойчивость по входам — 1,2, по питанию — 1,5 В, 


Длительность выходиых импульсов можно менять от 30 нс до 0,28 с, 
номиналы резисторов следует выбирать в пределах 2—40 кОм, а кон- 
денсаторов 10 пФ — 10 мкФ. 


Диаграммы выходных и запускающих по входам А, В импульсов 
приведены на рис. 1.137. Здесь для обычного исполнения средний уровень 
Оер=13 В, для варианта 1.3 уровеиь 201 
Оер=1,5 В; условия иагрузки: Сь= 
—15 пФ, Е,=400 Ом. 

Микросхемы К155АГЗ и К555АГЗ 
(рис. 1.138, а, 6) — два ждущих муль- 
тивибратора с возможностью переза- 
пуска. Каждый мультивибратор име- 
ет выходы @) и С) вход сброса В (ак- 
тивный уровень — низкий} н два вхо- 
да запуска В — прямой с активным 
высоким уровнем и А — инверсный 
с активным низким уровнем. На рис. 
1.138, в показано подключение время- 
задающих элементов Ву и Сук вы- 


Выход 
А>В А<В А=В 
В Н Н 
Н В Н 
В Н Н 
Н В Н 
В Н Н 
Н В Н 
В Н Н 
Н В Н 
В Н Н 
Н В Н 
Н Н В 
Н Н В 
Н Н Н 
В В Н 


Рис. 1.135. Схема сравнения 
двух 24-разрядных слов 
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водам каждого мультивибратора, на рис. 1.138, 2 — подключение низко- 
вольтного электролитического конденсатора большой емкости (проб 
<1 В). 

Для микросхемы К155АГЗ длительность импульса (при С,>1000 пФ) 
можно подсчитать по формуле: 


т.к = 0,288, С, (1--0,7/В, (1.25) 


вых 


либо выбрать номнналы В; и С; по графикам (рис. 1.138, д). 
Для микросхемы К555АГЗ: 


тык = 0,458. С. . `_@.26) 


В 
Выходные и управляющие сигналы для одного мультивибратора из 
микросхемы АГЗ сведены в табл. 1.115. Первые три ее строки показы“ 


вают, как с помощью статических уровней, поданных на входы К, Аи 
В, можно установить напряжение высокого уровня на выходе © (на 


выходе <) — низкого). В последние трн строки сведены комбинации 
уровней, а также импульсных перепадов (положительные на входах К 
и В, отрицательный на входе А), дающие выходной импульс, 


рык, мс 
Ами кф 
1 — и |1 
. ня один? 
| 1000 

из р 

10 
20° 


1:25 5 #0 2630 Якби 
8) 


Рис. 1.136. Мультнвибратор АГ! (а), его схема включення (6} и за- 
зисимость длительности выходного импульса от номиналов К; и С; 


{=) 


Таблица 1.114. Управление и сигналы мультивибратора К155АГ1 


Вход | Выход Вход Выход 
во [бмв в|о | 9 
н|х вн ву вв гг 
х Н В Н В } у В ГЕ. г. 
ие ел 
вв О И 

НТ 


Таблица 1.115. Сигналы управления для мультивибратора из 
микросхемы АГЗ 


Вход Выход Вход Выход 
Сброс _ = Сброс — А 
Е А В о о в В © о 
Н х Н В В Н Р-Н 1- 
х В х Н В В у В СГ. ОИ 
х х Н Н В ^ н| в Г г 


Если согласно этим условиям мультивибратор АГЗ запущен, вы- 
ходной импульс можно продолжить, подав на вход А — напряжение 
низкого уровня (или на вход В — высокого). С момента этой дополни- 
тельной операции — перезапуска до окончания импульса пройдет время 
Твых, ОПределяемое времязадающими элементами В. , Сх. Выходной 


импульс можно оборвать, подав на вход сброса В напряжение низкого 


и Я ПОНИ, 
р и, 
О И И 
с 
р р 
И 
/, ЗОВИ ЗВ Они 


8) 


И 
тр 


Рис. 1.137. Диаграммы запуска мультивибратора АГ!: 
а — отрицательным импульсом; 6 — положительным импульсом 
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Рис. 1.138. Мультивибратор 
АГЗ: 


а — обозначение; б— структур- 
ная схема и цоколевка; в-- 
подключение элементов К. и 
С; г — подключение низко- 
вольтного конденсатора; д- 
диаграмма зависимостн Длич 
тельности импульса от номина- 
лов в, и С 


27 рубАгЗ 


9 вой бий Е п я п 


Тен | |] я 
В 
; 50 
КИбБАГУ | я $ 
НЕ 
8 
) 1 
| 


АТЗАГЯ 712990 при м [пе 
р) 


уровня. Максимальное время выходного нмпульса 40 нс, поскольку па- 
разнтная емкость вывода К./Су на землю около 50 пФ. 


Если оба ждущих мультивибратора в микросхеме АГЗ включить по 
кольцевой схеме, то можно построить мультивибратор-автогенератор 
(см. рис. 2.83, 6). 


Потребляемый микросхемой К155АГЗ ток составляет 66 мА, для 
К55БАГЗ —20 мА; стекающий коллекторный ток выходов может быть 
до 40 мА. 


Микросхема К5ЗИГГИ (рнс. 1.139, а) — генератор, частота которого 
управляется напряжением. Он содержит два мультивибратора-автогене» 


Рис. 1.139. Двухканаль- 
ный мультивнбратор — Или! Ил р 
К5ЗИГГ!: д 

а — расположение выводову 
6— зависимость частоты ав- 
Тогенерации от емкости кон- 
денсатора С в — характе- 


ристика управления часто- 


той КАЙГИ 
А: Я 
уе Да Про ЕО ре 
9 
И 
Ц 28 
. | 7 
й - |2 34 
10% 08 46 
и 458 
1 ы 
0 0 0 Юле. 129 в 
9 ” 8 


ратора, у каждого из которых имеются входы управления частотой (УЧ) 
и диапазоном частоты (Д). Для фиксирования частоты генерации (ес- 
ли на вход Д подано напряжение высокого уровня, а на вход УЧ—низ- 
кого) к выводам 4,5 (или 12, 13) требуется подключить единственный 
элемент: либо конденсатор С, либо пьезоэлектрический резонатор. 
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На выходах мультивибраторов получаем меандр с частотой, кото- 
рую можно рассчитать по уравнению 


к = 6-10—9/С, (1.27) 


либо выбрать по графику (рис. 1.139, 6), 
Для маломощного исполнения данной микросхемы выходная часто- 
та окажется в 5 раз меньшей при той же емкодти конденсатора С ‹. Для 


К5ЗИГГ! диапазон выходиой частоты составляет 1 Ги...60 МГц н более. 
Потребляемый микросхемой ток питания составляет 110...150 мА. Вы- 
ходной ток нагрузки не должен превышать 20 мА. 


По входу разрешения ЕГ выходную последовательность можно за- 
претить, если подать иа вход Е! напряжение высокого уровня. При на- 
пряжении низкого уровня на входе ЕТ начнется генерация (в схеме 


[5124 она продолжается независимо от сигнала Е!). Для повышения 
стабнльностн генерации микросхема имеет четыре вывода питания. Два 
из них (16 н 9) принадлежит выходным буферным каскадам обоих муль- 
тивибраторов, через другую пару выводов (15 и 8) питание передается 
`°на автогенераторную часть схемы и на каскады управления частотой. 
Несмотря на такую развязку по питанию, одновременная работа двух 
мультивибраторов из одной микросхемы как генераторов, частота кото- 
рых управляется напряжением (ГУН), не рекомендуется. 

На рис. 1.139, в показаны графики управления частотой ГУН. При 
фиксированном напряжении диапазона Ух (например, Ц,=3,5 В), регу- 
лируя напряжение Пур на входе управления частотой УЧ в пределах 


‚ Рис. 1.140. Две типовые схемы применения микросхемы К5З1ГГ| 
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1,5...4 В, можно изменить выходную частоту почти на +20 ф. При Су = 


=2 пФ, Цузр=4 Ви Ц, =! В минимальное значение частоты автогене- 
рации равио 60, а максимальное 85 МГц. 

На рис. 1.140 показаны две типовые схемы применення микросхе- 
мы К5З1ГГЕ. В них мультивибратор (рис, 1.140, а) работает как задаю- 
щий кварцевый (частота 1), а мультивибратор (рис. 1.140, 6) как ГУН. 

Петля ФАП (рис. 1.140, а} использует простой фазовый компаратор 
ФК, например исключающее ИЛИ (см. рис. 1.34). В схеме имеется два 
делителя частоты: на коэффициент М и на М. Поскольку после захвата 
на схему ФК должны приходить равные частоты (опорная #/М и вы- 
ходная ю/М), нетрудно вычислить, что при #/М=Ь/М частота 


кю = (М/М) Е. (1.28) 


Если быстродействия ФК недостаточно, коэффициенты деления обоих 
делителей можно попытаться увеличить в К раз, выходная частота от 
этого не изменится. : 

На рис. 1.140, б показана схема петли ГУН, где в качестве ФК ис- 
пользован компаратор (сравниватель) К53З1СП] параллельных цифро- 
вых слов (а не последовательных потоков}. Такое решение более на- 
дежно для высоких частот. Для исключения паразитной автогенерации 
параллельно низкочастотному кварцевому резонатору полезно подклю- 
чать конденсатор емкостью 5...15 пФ. 


2. ЦИФРОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ КМОП 


Из многочисленных серий цифровых микросхем на полевых 
транзисторах наиболышее распространение получили серии микросхем 
КМОП. 

Сокращение КМОП — это начальные буквы четырех слов из полно- 
го’ определения: комплементарные полевые транзисторы со структурой 
металл — окисел — полупроводник. Слово комплементарный переводится 
как взаимно дополняющий. Так называют пару транзисторов, сходных 
по абсолютным значениям параметров, но с полупроводниковыми струк- 
турами, взаимно отображенными как бы в виде негатива и позитива. 
В биполярной схемотехнике — это транзисторы п-р-п и р-п-р, в. полевой 
р-канальные и п-канальные, Здесь р — первая буква слова роз! Нуе, п— 
пераНуе. 

Интересно, что на.первых этапах развития биполярных цифровых 
микросхем предсказывали широкое распространение комплементарных 
биполярных логических элементов на р-п-р и п-р-п транзнсторах. К при- 
меру, если в ТТЛ удалось бы заменить выходной каскад на двухтактный 
комплементарный, принципиально повысилась бы экономичность эле- 
меита. Однако биполярная комплементарная транзисторная логика не 
прижилась из-за трудиости изготовления на кристалле большого коли- 
чества компактных по площади и высококачественных по параметрам 
интегральных р-П-р транзисторов. 

Напомним, что в аналоговой схемотехнике, где р-п-р транзисторы 
просто необходимы как для упрощения схемотехники, так и для улуч- 
шения свойств усилителей, проблема создания хороших р-п-р транзис- 
торов для технологов все еще существует. Поэтому реально бнполярные 
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микросхемы ТТЛ имеют иа выходе так называемый квазикомплементар- 
ный каскад. На кристалле делают только п-р-п транзисторы. Эта ком- 
промиссная схема элемента ТТЛ оказалась оптимальной и перспектив- 
ной на многие десятнлетия. 

Первые попытки выпускать серии простых полевых элементов, сход- 
ных по схеме с РТЛ (см. рис. 1.1, в), к успеху не привели. Логические 
элементы получались крайне медленнодействующими, поскольку внут- 
реннее сопротивление канала у полевого транзистора на порядок боль- 
ше, чем сопротивление между коллектором и эмиттером насыщенного 
биполярного транзистора. Однополярные микросхемы МОП не отлича- 
лись ни помехоустойчивостью, ни малой потребляемой мощностью. Хо- 
рошие результаты дало применение двуполярного инвертора, построен» 
ного на комплементарной полевой паре. 


2.1. УСТРОИСТВО И СВОИСТВА ЛОГИЧЕСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА КМОП 


На рис. 2.1, а показано условно поперечное сечение р-каналь- 
ного полевого траизистора УТ1, к которому подключен управляющий 
переключатель 51, подано напряжение питания Чин и присоединен ре- 
зистор нагрузки стока Вс. Транзистор УТ] имеет объем кремния с элек- 
тронной проводимостью. Этот объем называется п-подложка. Методом 


канал 
Ил УТ замкнут 


й-побложка 


й канал 
фыф -ОтСечен 


Рис. 2.1. Включение р-канального МОП-транзистора (а) н схема (6) 
для снятия его передаточной характеристики (в) 


диффузии в объеме сделаны две области с повышенной концентрацией 
положительных носителей — дырок. Это области истока И и стока Сс 
проводимостью р+. Знак «+» означает повышенную концентрацию но- 
сителей. Чем запас носителей больше, тем больше может быть плот- 
ность тока в канале и тем значительпее крутизна полевого транзистора. 
. На поверхности п-подложки (это левая вертикальная плоскость на 
рис. 2.1, а} создают специальным окислением поверхности кремния 
высококачественный слой кварцевого стекла 51О.. Толщина этого слоя 
около 1 мкм. Поверх слоя $102 напыляется металл— алюминий. Если тран- 
зистор УТ1 в схему ие включен, его исток не связан со стоком электри- 
чески, так как между этими областями р+ находится п-кремний под- 
ложкн. : 
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Подложку П надо присоединить к самой положительной по потен- 
циалу точке схемы, в данном случае это провод Чип. Исток также при- 
соединяем к этому проводу. Из области истока положительные носнте- 
ли р теперь могут уходить в канал к отрицательному полюсу питания — 
Ои.п ‚если к нему присоединить электрод истока И. 

В этом транзисторе канал создается методом электростатической 
индукции. Канал проводимости наведется, когда через переключатель 
$1 присоединим затвор 3 транзистора УТ! к низкому входному уровню 
Н. На затворе относнтельно подложки скопится отрицательный заряд, 
на поверхности полупроводника — положительный. Нетрудно видеть, что 
в этом случае области р+ замкнуты положительными носителями, поэто- 
му через канал УТ! и резистор нагрузки Вс течет ток стока Гс,а на вы- 


ходе имеется высокий уровень напряжения Пъых= Ох. Таким образом 


получилась условная схема полевого элемента РТЛ. Входного тока за- 
твора здесь нет, поэтому резистор ограничения тока затвора (аналог 
Вь ‚ рис. 1.1, а) не требуется. Выходное. напряжение высокого уровня 


ых = ВоВе Е В,) (2.1) 


здесь несколько меньше, чем напряжение Пип, поскольку внутреннее со- 
противление канала Вх составляет 1 кОм...10 кОм и более. Для примера, 


пусть Вс = 100 кОм и Ви=10 кОм. При Ци.н=10 В получим Л =9,1 В. 


Чтобы канал проводимости исчез и цепь выходного тока [‹ разом- 
кнулась, следует движок 51! перевести в положение высокого входного 
уровня В. Тогда на «конденсаторе» затвор — подложка напряжения нет 
(0:и=0) н положительные носители в канале не индуцируются. На 
выходе логического элемента Озых==0, точнее: через В. выходной про- 
вод элемента присоединен к нулевому проводу питания (т. е. к «земле»). 

Если $1 заменить потенциометром В (см. рис. 2.1,6), можно снять 
передаточную переходную характеристику р-канального ключа (рис. 
2.1, в). Постепенно уменьшая напряжение на затворе относительно исто- 
ка Ози до нуля, можем обнаружить, что выходное напряжение также 


начнет уменьшаться и канал проводимости исчезнет при пороговой раз- 


иости потеициалов Ози=Ой.р. Для первых полевых транзисторов пор 
превышало 4...5 В, поэтому для надежного различения уровня 0 (т.е. 
низкого порогового уровня 4...5 В) и уровня 1 приходилось выбирать 
Он.п= 15...30 В, что было непрактичио. 

Пороговое напряжение открывания оказывается тем меныше, чем 
выще степень легирования канала и чище поверхность кремния под изо- 
ляцией. Этим начальным напряжением нейтрализуются, как бы «разго- 
няются», паразитные заряды, скапливающиеся на загрязнеииях и дефек- 
тах поверхности. Для специальных особо низковольтных полевых тран- 
зисторов, предназиаченных для микросхем, работающих от одного 
гальванического элемента с напряжением 1,5 В, пороговое напряжение 
технологи снижают до 0,2...0,3 В. 

Вернемся к характеристике (рис. 2.1, в). Наклонная часть ее соот- 
ветствует усилительиому режиму полевого транзистора. Действительно, 
здесь приращением входного сигнала Оьх=Чзи уменынается выходное 


напряжение между стоком и истоком Чвых=си. Коэффициент усиле- 
ния (т. е. наклон характеристики): 

Ко = $5. (2.2) 
Учтем, что крутизна полевого транзистора $ иевелика и обратно про- 
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порциональна сопротивлению его канала Вк. Следовательно, Ко Ве/ В» 
Если взять цифры примера к формуле (2.1), получим значение К); н 
уровне 10, что и определяет малую крутизну наклона характеристики. 
Увеличить наклон реально можно, если повысить сопротивление В.. Но 
это приведет к низкому быстродействию ключа. 

Аналогично строится схема полевого элемента РТЛ на п-каналь- 
ном транзисторе (рис. 2.2, а). Здесь дан разрез п-канального полевого 
транзистора УТ1. По сравнению с р-канальным, у него подложка р-тнипа 
(кремний, бедный электронами), в которой сделаны легированием п*+- 
области истока и стока, обогащенные отрицательными носителями — 
электронами. К затвору (пленка алюминия на поверхности окисла $102) 
подключен управляющий переключатель 51. 


Рис. 2.2. Включение п-канального МОП-транзистора (а) и схема (6} 
для снятия его передаточной характеристики (в) 


Каким образом можно создать канал с р-проводимостью между 
п*++-областями истока и стока? Очевидно, если подать от $1 высокий 
потенциал на затвор (относительно заземленной подложки), металл за- 
твора будет заряжен положительно, поверхность полупроводника -- от- 
рицательно. Канал на рис. 2.2, а замкнут, и от плюса источника Пин В 
нулевой провод течет ток стока {с. 

В отличие от рис. 2.1, а в данном случае выходное напряжение ока- 
жется на низком логическом уровне: 


ых = Чин ВВ В,). (2.3) 


Используя даниые предыдущего примера [см. формулу (2.1)], получаем 
Ох —=0,9 В. Если подать на затвор через $1 нулевой потенциал, низкий 


уровень, п-канал разомкнется (поскольку затвор и исток будут коротко 
замкнуты, между ними не будет разности потенциалов). На выходе по- 
явится напряжение высокого логического уровия — потенциал Чип, точ- 
нее выходной провод через К: окажется соединенным с положительным 
полюсом источника. Пороговое напряжение данного п-канального РТЛ — 
элемента ор можно. определить, собрав устройство (рис. 2.2,6) и 


сняв с его помощью передаточную характеристику (рис. 2.2, в) эле- 
мента. 


196 


Как указывалось, р- и п-канальные цифровые элементы ‚ (рис. 2.1, а 
и 2.2, а} сами по себе оказались непрактичными как базовые для мас- 
совых микросхем прежде всего нз-за низкого быстродействия. Действи- 
тельно, при В‹=100 кОм и емкости нагрузки Сн=30 пФ время отклю- 
чения составит 


10 2,2 Во Сн== 6,6 мкс. @.4} 


По-другому, быстродействие микросхем на базе однополюсных полевых 
ключей не должно превышать 150 кГц (что и подтвердилось практи- 
кой). 


Рис. 2.3. Инвертор КМОП: 


а — схема для снятия переходной характеристики; б -—— передаточная характери- 
стика; в — управление инвертором; 2 — замкнут п-канальный транзистор; д за- 
мкнут р-канальный транзистор; е — эквивалент выходной схемы инвертора КМОП 


Увеличить быстродействие на порядок позволяет последовательное 
(столбиком) соединение р- и п-канальных МОП-травзисторов. Тогда 
резистор В: в схеме не нужен, а заряд и разряд паразитных нагрузоч- 
ных емкостей будет происходить через относительно небольшие сопро- 
тивлення р- и п-каналов Ки Вр. Таким образом, схема цифрового пе- 
реключателя станет двухполюсной, аналогично выходной цепи ТТЛ-эле- 
мента. 

На рис. 2.3, а показано последовательное соединение комплементар- 
ных МОП-транзисторов: р- и п-канального. Их затворы подключены к 
движку потенциометра. Нагрузки на выходе нет. 

Если движок находится внизу, на оба затвора сразу подается ну- 
левой уровень, поэтому полностью открыт только р-канал н разомкнут 


п-канал. Выходное напряжение У, = Она. 
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Если перевести движок в крайнее верхнее положение, на выходном 
проводе появится иулевое напряжение 9 к=0, потому что теперь п- 


канал будет замкнут, а р-канал разомкнется. Когда на затворы от двл- 
жка поступает среднее напряжение Ои.и/2, выходное напряжение также 
окажется близким к Циш/2, если сопротивления каналов примерно рав- 


ны (РВ) . 
На рис. 2.3,6 показана результирующая передаточная характерис- 


тнка инвертора КМОП Чьы»х(Ов»х). Точки изломов характеристики со- 
ответствуют пороговым напряжениям включения п- и р-канала, т. е. 


Ор и Ор. Для анализа работы инвертора ОО] воспользуемся управ- 
ляющим переключателем $1 (рис. 2.3, в). 


На рис. 2.3,г показано, что при высоком уровне, поступающем от 
-51 на оба затвора, т. е. на вход инвертора ОГО1, верхний р-канальный 
транзистор УТ! как бы оборван, а нижний УТ2 эквивалентен сопро- 


тивлению канала В". Рисунок 23,0 иллюстрирует подачу на вход ии- 
вертора низкого логического уровня. Замкнется верхний транзистор 
УТЕ, через его сопротивление К? на выход поступит напряжение высо- 


кого уровня. Важно, что нижний транзистор УТ2 оборван. На рис. 2.3, е 
отображен эквивалент выходной цепи инвертора ОР|. Это переключа- 
тель $2. 


Чтобы получить более полное представление о свойствах входной и 
выходной цепей КМОП-инвертора, полезно рассмотреть поперечное се- 
чение того участка кремниевой п-подложки, где он расположен. Такой 
эскиз показан на рис. 2.4, а. Следует учесть, что по горизонтали размер 
этой структуры не более 50 мкм, а по вертикали менее 10 мкм (толщи- 
на в буквальном смысле несущей п-подложки 300 мкм). Вблизи поверх- 
ности подложки расположена диффузионная область р-примеси, чтобы 
сделать «карман». Знаками рт обозначены области истока и стока 
р-канального МОП-транзистора с повышенной концентрацией дырок. 
Для п-канального МОП-транзистора сделаны в «кармане» две высоко- 
легированные п+-области. Здесь избыток электроиов, это области исто- 
ка и стока. 


С помощью металлизации поверхности кристалла элементы струк- 
туры соединяются в схему инвертора ОО] (рис. 2.4, 6). К затворам при- 
соединен защитный стабилитрон УР1. На рис. 2.4, а стабилитрон не по- 
казан, но ои присутствует в структуре обязательно, иначе вход инверто- 
ра будет пробит статическим электричеством. Природу пробоя тонкого 
окисного слоя 510. можно уяснить, вспомнив формулу заряда конден- 
сатора С=а/Ч. Затвор и поверхность подложки суть обкладки конден- 
сатора С. Если в нем накопится случайный заряд 4, потенциал между 
обкладками станет 0. Если заряд стал чрезмерным (ведь ему некуда ^ 
стекать), Ц превысит напряжение пробоя тонкого слоя диэлектрика 
$Ю› (толщина примерно равна ! мкм). К слову, МОП- и КМОП-усили- 
тели без защитного стабилитрона существуют. Они предназначены для 
электрометрических цепей, т. е. фактически для измерения заряда 4. 
Это специально оговаривается в сертификате прибора. 

Цифровые микросхемы должны быть крайне устойчивы к таким яв- 
лениям, как пробой от статического или наведенного от силовых сетей 
электричества. Прежде всего защита гарантируется их структурой. На 
рис. 2.4, в показана полиая эквивалентная схема инвертора КМОП. Сто- 
ковое напряжение (плюс источника питання) подключается на п-под» 
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п-побиежка  р-кармеи- . То енности инверто- 


а — поперечное сечение структуры 
КМОП; б — защитиый диод на вхо“ 
де иивертора; в полная схема 
инвертора с защитными и паразит» 
ными днодамн 


Ги 


И.п 
падИОжка 001 


ложку. Низкий уровень напряжения питания присоеднняется к специ- 
альной шине, соединяющей «карманы» (см. рис. 2.4, а). 

Коиденсатор С на рис. 2.4, в символизирует входную емкость инвер- 
тора. Как правило, она составляет от 5 до 15 пФ. Диоды УБ1—УРЗ 
защищают изоляцию затвора от пробоя. Диод УО1 имеет пробивное на- 
пряжение 25 В, У02 и УЗ — 50 В. Последовательный резистор К= 
—=200 Ом... 2 кОм не позволяет скачку тока короткого замыкания пере- 
даваться в незаряженную входную емкость затворов С. Тем самым за- 
щищается выход предыдущего (управляющего} инвертора от импульс- 
ной перегрузки. 

Диоды У04—\06 защищают выход инвертора от пробоя между 
п+ и р+-областями (см. рис. 2.4, а, по горизонтали). Здесь также верх- 
ний диод УПО4 имеет пробивное напряжение 50 В, иижний УО5—725 В. 
Эти диоды, как правило, составиая часть структуры (рис. 2.4, а). Диод 
У06 защищает канал от ощибочиой перемены полярности питания. 
Такие диоды делаются в структуре специально. 

Рассмотрим электрические параметры инвертора КМОП, На рис, 
2.5, ааб показаны пути тока через нагрузки инвертора Ен при высоком 
(В) и низком (Н)} уровиях, поступающих от управляющего переклю- 
чателя $51. Если от $1 подан высокий В входной уровень, п-транзистор 
(см. рис. 2.5, а) замкнут, от источника питания Окп Через резистор 


Ка в п-канал втекает ток нагрузки низкого уровня Ю.х. На рис. 2.5, б 
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показан р-транзистор замкнутым, для этого от $51 подан низкий уровень 
Н. От провода Они через р-канал в нагрузку Кн стекает ток нагрузки 


высокого уровня Пых. Чтобы высокий и низкий уровни (я: см. рис. 


2.1би Зах, см. рис. 2.2,6) инвертора максимально приближались к 
напряжениям Оиш Н 0 В, необходимо выполнить условие, чтобы сопро- 
тивление канала К, <К; как для р-, так и для п-канала. 

Условие В, <Вн выполняют для специально конструируемых мощ- 
ных ииверторов КМОП, работающих на выходах микросхем. Напом- 
инм, что малое сопротивление канала К, равноценио повышенной кру- 
тизне усиления 5 полевого транзистора, Пределы т ах и Их для око- 
иечных буферных инверторов обычно оговариваются. Если их превы- 
сить, структура может разрушиться. Оконечные транзисторы с большой 
крутизной занимают значительную часть площади кристалла  микро- 
схемы. 


Рис. 2.5. Выходные токи 
инвертора КМОП (аи 


6), нагрузка ннвертора 
(в) 


й. 


Выход малосигнальиого инвертора внутри микросхемы работает в 
другом режиме. Он нагружается на очень большое входное сопротнвле- . 
ние последующего инвертора. Эквивалент такого включения показан на 
рис. 2.5, в. Здесь выходной скачок Овых от логического элемента -— ис- 
точника (ЛЭИ) попадает на вход ЛЭ нагрузки (ЛЭН). Поскольку 
влЭН.. 1012 Ом, ясно, что установивщиеся токи Тъых И Вых будут ничтож- 
во малыми фактически при любом значении Вх (обычно, для малосиг- 
нальных инверторов К„==5...10 кОм). Следовательно, статические на- 
пряжения высокого и низкого уровня на выходе ЛЭИ будут практичес- 


кн равны Они и 0 В. Однако в момент скачка напряжения ИЯ ЭИ через 
сопротивление его каналов Кк должна заряднться (или разрядиться) 
входная емкость ЛЭН слЭн, Ее значение обычно 5..5 лФ. Следова- 
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тельно, при ВЛЗИ =5 кОм следует ожидать длительность фронта и сре“ 
за входиого импульса ЛЭН;: о 
11 = 19 = 2,2 ВЛЭИ СЛЭН 2, 50...150 не. 


ЛЭИ ‹ ЛэН 
вых }` вх 


будет заряжаться через сопротивление р-канала К, Следовательно, дли- 
тельность положительиого фроита импульса олэи | 


Если на вход ЛЭН поступил положительный перепад Ч 


вых 
№ = 2,2 ВР СЛЭН, (2.5) 
Замыкание п-канала на выходе ЛЭИ вызовет разряд емкости СлЭн, 
поэтому время отрицательного среза импульса олЭи; 
И® == 2,28 слЭН. (2.6) 


Если технологическими способами уравнять № и В1, то выходные 
фронты ЛЭИ № и И окажутся одинаковыми. 
Условия, соответствующие модели (рис. 2.5, в), имеют место внут- 


ри микросхемы, т.е. на ее кристалле, где паразитные емкости слэн 


очень малы. При 21,9150 нс можно ожидать быстродействия л0- 
гических устройств иа уровне 3...5 МГц. 


Чтобы сохранить эти скорости обработки данных при обслуживании 
большого числа входов внешних ЛЭН (это входы других корпусов мик- 
росхем КМОП), требуется, чтобы ЛЭИ, работающие на выходах мик- 


росхем (буферные элементы), имели бы малые сопротивления каналов. 


Наибольшие импульсные токи ох и №.» отдают выходы ЛЭИ, обслу- 


живающие шины данных системы, т. е. провода, к которым присоеди- 
ияется с одной стороны много выходов ЛЭИ, а с другой — много вхо- 
дов ЛЭН. Такие шины иногда называют тяжело нагруженными. Для 
их обслуживания следует применять специальные буферные элементы— 
шинные формирователи. 


Согласно (рис. 2.5, ав) ЛЭИ не должен потреблять ток питания, 
если на его входе присутствуют статические уровни: либо В, либо Н. 
Действительно, в`первом случае разомкнут р-канал (т. е. отомкнут от 


нагрузки влэН источник Цин), ВО втором случае р-канал замкнут, но 
влэн очень велико (101? Ом), поэтому от источника питания Фи.и по- 
Вых 

Однако если на вход ЛЭИ подать последовательность импульсов, 
а в цепь источника питания включить миллиамперметр, можно обнару- 
жить, что с ростом частоты следования входных нмпульсов будет по- 
вышаться и динамнческий ток потребления шотдин (см. рис. 2.6, а). На 
рис. 2.6, б показана осциллограмма импульсов тока питания. Видио, что 
импульсы ` [лин соответствуют по времени фронту и срезу входного им- 
пульса. Для инвертора из схемы К176ЛП1 уровень тока Шшот,див== 1... 
-...3 мА. Основная составляющая импульса интания — сквозной ток от 
Они В землю, поскольку есть момент, когда оба канала иивертора от- 
крыты. Средний уровень тока потребления Тот окажется тем больше, 
чем выше частота следования входных импульсов. Если входная после- 


требляется пренебрежимо малый статический ток высокого уровня | 
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довательность окончилась, ток {нот без вхолиого сигнала  стаиовится’ 
равным нулю. 


Передаточные характеристики определяют помехоустойчивость эле- 
ментов КМОП. На рис. 2.7, а показаны условные пределы характерис- 
тик (кривые Ги 2) инвертора, а на рис. 2.7, 6 — неинвертирующего 


элемента. Но вертикальным осям отмечены пороговые напряжения Увых 


и 0х, когда происходит переключение состояния р- и п-каналов. Пе- 


58 В 


98 


Я КИЙ! 


а} 


Рис. 2.6. Измерение тока потребления (а), связь входного импульса 
Ц», импульсов тока питания дин, также среднего тока потребления 
° от (6) у ` 


вых 
1 
ых 


[2 
вы: х 


Правил» 
===> Ио (8) 


8 2) бы 


Рис. 2.7. Передаточные характеристики инвертора КМОП и помехо- 
устойчивость: 
а — пределы характеристик инвертирующего элемента; б— то же для неинвер- 


тирующего; в — общая тактовая шина двух ДО-триггеров; г — медленноменяющий- 
ся тактовый нмпульс дает ошибку счета 
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ресечеиие пороговых уровней с характеристиками дает предельные зна- 


чения напряжений помех снизу ОО м {помеха от шины «земля») и свер- 


ху От (помеха от шины питания). Помехоустойчивость для элемеитов „ 


КМОП достаточио велика, так как допустимо напряжение Ом до 30% 


от напряжения питания Чип. 

Импульсная помехоустойчивость растет, если длительность входных 
импульсов помехи меньше, чем среднее время задержки распростране- 
ния сигнала в микросхеме. 

‚ Особо следует оговорить устойчивость переключения синхронных 
устройств на микросхемах КМОП. Необходимо, чтобы время фронтов 
нарастания и спада тактового импульса было бы меньше, чем 65...15 мкс 
(т. е. тактовые импульсы должны иметь крутые фроиты). Во-первых, 
если фронт импульса длительный, пологий, инвертор КМОП долго на- 
ходится в усилительном режиме, поэтому сквозной импульс тока (см, 
рис. 2.6,б) чрезмерное время течет через него, структура может пере- 
греться и разрушиться. 

Во-вторых, время нарастания перепада на тактовом входе {! дол- 
жно быть меньшим, чем время фр плюс время переходиого процесса 
на выходе триггерного элемента. Па рис. 2.7, в показано последователь- 
ное соединение двух О-триггеров. При медленно нарастающем перепадз 
иа входе С выходной сигнал триггера 2РО1 запишется на Р-вход триг- 
гера 202, ошибочио переключится на низкий уровень (рис. 2.7,г), по- 
скольку фронт С еще не превысил уровень 0,7 Оыл. 

Необходимо принимать особые меры защиты элементов КМОП. 
Во-первых, все входные сигналы ие должиы выходить за пределы на- 
пряжения питаиия Чип. Если проектируются мультивибраторы (авто- 
генераторы и ждущие), в них следует ограничивать токи перезарядки 
конденсаторов микроамперными уровнями, включая  последователь- 
ные резисторы. Во-вторых, входы КМОП не должны оставаться иепри- 
соединенными. Реально опасиы случаи разъединения печатных плат, 
находящихся под питанием, когда через разъем сигналы от одной пла- 
ты поступают на другую. Здесь следует предусматривать шуитирующие 
резисторы (к проводам Чина нли нулевому). В-третьих, многие микро- 
схемы КМОП могут работать от сигналов ТТЛ. Здесь следует подклю- 
чать резисторы утечки от входа КМОП на питание ТТЛ 5 В. , 

Следует принймать меры защиты выходов микросхемы КМОП. На- 
до избегать случайных замыканий выходов буферных элементов с по- 
вышенным выходным током иа провод питания. Нельзя соедииять вы- 
ходы обычных элементов непосредственно, поскольку произойдет замы- 
кание одного из каналов на источник питания. 

Если требуется параллельное соединение входов и выходов эле- 
ментов, они должиы быть из одного корпуса микросхемы. Нельзя при- 
менять емкости иагрузки Си>>5000 пФ для буферных и высоковольтных 
оконечных элементов, поскольку такой незаряженный конденсатор рав- 
ноценен перемычке короткого замыкания. 


Серийные микросхемы КМОП выпускаются более десяти лет. Пер- 
вые микросхемы такой структуры были низковольтными. Это отечест-. 
веиная серия К176 и аналогичная зарубежная СР4000А. Напряжение 
питания для микросхем этих серий было равно 9 В. Оио лимитирова- 
лось напряжением пробоя п-кармаиа (см. рис. 2.4, а). 

Последующая эволюция техиологии позволила повысить предел на- 
пряжения питания Оишп до 15 В. Вместе с тем нижний предел Они ©0- 
ставляет 3 В. Быстродействне мнкросхем КМОП растет пропорциональ- 
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но увеличению напряжения питания. Поэтому для усовершенствоваиных 
серий К56б1 (аналог — серия СР4000 В) при Цин=15 В типовое зна- 
чение времени {.д.р‹р=б0 нс на логический элемент, при статической 
„рассеиваемой мощности — 0,4 мкВт на элемент. 

Перспективная, так называемая НСМО$ — логика (здесь Н — на- 
чальное сокращение перевода слова. ШрН — высококачественная) вы- 
полняется с помощью процессов ионной имплаитации и с заменой ме- 
таллических пленок областей затворов на поликремниевые. Микросхемы 
такого исполнения конкурируют по быстродействию (10...Ё5 нс) с мик-” 


росхемами на структурах с барьером Шотки, конкретно с ТТЛ серией 
7415$ (К55Б). . 


2.2. ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И, ИЛИ, 2 


В основе всех цифровых микросхем КМОП находятся три ло- 
гических элемента: И, ИЛИ и коммутационный ключ (КК). С помощью 
КК реализуются выходы с третьим состоянием очень большого выход- 
ного импеданса 7 (практически разомкнуто}. Полевые транзисторы мож- 


но соединять последовательно («столбиком»), поэтому элементы И, 


ИЛИ строятся по разным схемам и в отличие от ТТЛ здесь ие надо 
переименовывать логические уровни. Для КМОП принято, чтобы 1 ото- 
бражалась высоким уровием, а 0 — низким. 

На рис. 2.8, а показана принципиальная схема двухвходового эле- 


мента И. Это один канал из микросхемы К176ЛА7. На рис. 2.8, 6 эта 
схема изображена в виде эквивалента с подключенными управляющими 
переключателями 51 и $2. Здесь транзисторы УТЕ — УТ4 заменены од- 
нополюсными тумблерами. 

Если последовательно перебрать все комбииации напряжений высо- 
ких и низких уровней, поступающих на входы А и В от 51 и $2, и рас- 
смотреть уровни на выходе ©, получим таблицу состояний инвертора Й 
(рис. 2.8, а). Если от $1 и $2 на входы А и В подать напряжения вы- 
сокого уровня (В), п-каналы транзисторов УТ! и УТ? будт замкиуты, 
а каналы УТЗ и УТ4 разомкнуты. На выходе © окажется напряжение 
низкого уровия (Н). Если на вход А или В поступает хотя бы один 
низкий уровень, один из каиалов УТЗ или УТ4 оказывается замкнутым 
и на выходе О появляется напряжение высокого уровня. В результате 
вертикальная колонка данных на выходе © (рис, 2.8, в) соответствует 
функции И (см. рис. 1.19, в). 

Если на входы А и В подать два положительных импульса (см. 
рис. 2.8,г) сигнал на выходе @ будет соответствовать площади их сов- 
падения (но с инверсией!). 

В табл. 2.1 перечислены микросхемы КМОП с логикой И, входящие 
в серии К176 и К561, а также указаны их зарубежные аналоги из се- 
рий СО4000А и СР4000В. Цоколевки этих микросхем показаны на рис. 
2.9, а—в. На рис. 2.9,г приведена схема двойного двухвходового нивер- 
тора К564ЛА!10. Здесь после двухвходового И включается инвертор 
(см. схему рис. 2.3, а), следовательно, на затвор оконечного п-канально- 
го МОП-транзистора поступит функция И. Но на стоковых резисторах 
нагрузки (выходы Е*иЕ*) сигналы И окажутся инвертированиыми, по- 
этому выходные состояния будут соответствовать рис. 2.8, в. Функцию 


И реализует также микросхема К176 ЛП? (см. рис. 2.19, в). Четверку 
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: 


О. 


Рис. 2.8. Двухвходовой элемент Й: 


а — схема; б — эквивалентная схема управлеиня; в — таблица электрических со» 
стояний схемы; г — диаграмма входных и выходных импульсов 


двухвходовых элементов И с передаточной характеристикой, имеющей 
петлю гистерезиса (триггеры Шмитта), содержит микросхема К5О1ТЛ1 
(рис. 2.9, 0), которой соответствует зарубежный аналог СР4093 В. Пе- 
редаточная характеристика этого логического элемеита по каждому 


Таблица 2.1. Микросхемы КМОП и 


Номер микросхемы 


| 
Серня | Обозначенне 


7 8 9 10 
К176 ЛА О т К 564 
К561 - в. -- ( ) 
Ср4000А _ и 3. 
Ср4000В — и 23 17 


й 


и, АОбМАВ 
ПЕН в ЕЁ 
а ВИ А ВВ 


КОЛА7 
И ЕР 


г Е 
98 


Ил 055 
8) 


Рис. 2.9. Микросхемы Й: 


а— К561ЛАТ; б— К56!ЛА8; в— К561ЛА9; г— К561ЛА!0; д— ТЛ!; е — передаточ- 
ная характеристика триггера Нынтта ТЛ!; ж — отклик логического элемента ТЛИ 
на входной импульс с медлениымн фроитами 
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входу имеет два порога: верхний, срабатывания Оърз, и нижний, отпус- 
кания Оотн. Разность этих напряжений, т.е. гистерезис О., составляет 
0,6 В при Чии=5 и 2 В при Онв=10 В. Вид передаточной характерис- 
тики и осциллограмма отклика логического элемента с гистерезисом по- 
казаны на рис. 2.9, еж. Помехоустойчивый элемент И со свойствами 
триггера Шмитта применяется для увеличения крутизны пологих фрон- 
та и спада импульса (см. рис. 2.9, ж), как основа ждущих мультивиб- 
раторов и автогенераторов. Среднее время задержки распространения в 
данном элементе И не более 600 не прн Оив=б Ви 300 не прин Оив= 
=10 В. 

Устройство базового элемента ИЛИ (рис. 2.10, а, это один кавал 
микросхемы К176ЛЕБ), как бы обратное по сравнению с элементом И: 
здесь параллельно соединены п-канальные и последовательно р-каналь- 
ные транзисторы. На рис. 2.10, б дана эквивалентная схема, где тран- 
зисторы заменены ключами. Только совпадение низких входных уровней 
на входах А и В даст высокий уровень на выходе ©, так как в этот 
момент замыкаются оба верхних р-канальных транзистора УТ]! и УТ2. 
Присутствие хотя бы одного высокого уровня В на входах А, В озна- 
чает замыкание одного из параллельных п-канальных траизисторов УТЗ, 
УТ4. 

Состояние выхода © в зависимости от уровней, последовательно по- 
ступающих от переключателей $1 и $2, показаны на рис. 2.10, в. Этот 


столбик даиных соответствует функции ИЛИ (см. рис. 1.19;8в). На рис. 
2.10,г показана осциллограмма отклика на выходе ИЛИ. Здесь длн- 
тельность (инвертированного!) сигнала на выходе (©) соответствует вре- 
мени обоих входных сигналов. Сводка микросхем ИЛИ приведена в 
табл. 2.2, а нх функциональные схемы показаны на рис. 2.11. Функцию 


ИЛИ выполняют также микросхемы К176ЛПА и К176 ЛП1И (см. рис. 
.19, б, в,). 

Как в. виде отдельных микросхем, так и в качестве частей схем ре- 
гистров и счетчиков применяется комбинированная структура И/ИЛИ 
(см. табл. 2.2). 


Рис. 2.10. Двухвходовый элемент ИЛИ: 


а — схема; б — эквивалентная схема управления; в -—- таблица электрических со- 
стояний; г — диаграмма входных и выходных нмпульсов 
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Таблица 2.2, Микросхемы КМОП ИЛИ (ЛЕ) и инверторы КМОП 
Слн) 


Номер микросхемы 
Серия Обозначение 
1 2 5 6 10 
К176 Оо 
К561 | ЛЕ | | | 
К561 | _ ЛН | + +. 
Ср4000А — — 49 01 02 25 
С04000В — 502 49 01 02 25 
Таблица 2.3. 
Состояиия бифазной пары 
И/ИЛИ из микросхемы и КОбТЛЕВ 
С04037А Авт н 6 Е Ё 
Вход Выход 
Кл Ку в Е 
0 0 1 | 
1 0 с [© 
0 1 [© с 
1 1 о - 0 
И КОВЛЕЗ 
ПН в бНЕРЕ Е 


Рис. 2.11. Микросхемы ИЛИ: 
а— ЛЕ5; 6 — ЛЕб; в — ЛЕЮ 
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Микросхема К564ЛС2, содержащая четыре каиала И/ИЛИ, пока- 
зана на рис. 2.12, 4. Один ее канал изображен на рис. 2.12, 6. На выходы 
р1—р4 можно с помощью входов разрешения ЕТ\ и ЕГ; пропускать 


либо слово А1—А4, либо В1—В4 согласно логическому уравненню 
О; == (А, Е! А -|- В, ЕЪ). (2.7) 
Входы управления ЕТ) и Е!з можно использовать для реализацин 


функции А-В. Аналог К564ЛС2 — микросхема СР4019 А. 
Микросхему К564ЛС2 удобно применять в регистрах со сдвигом 


К961ЛС2 


Рнс. 2.12. Микросхема К561ЛС2: 


а — структура; б -- схема одного канала; в — цоколевка 
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вправо и влево, для переключения прямого и комплементарного выход- 
ных кодов, для переключения преобразований И, ИЛИ, исключающее 
ИЛИ. Скорость переключения каналов 50...100 нс. 

Микросхема СО4037 (рис. 2.13) содержит три бифазные пары, каж- 
дая из которых коммутирует входной сигнал С по двум выходам Ви 
Е. Три канала этой микросхемы, содержащие структуры И/ИЛИ с вы- 
ходиыми инверторами, управляются общими сигналамн ЕТ) и Е, 


В соответствии с табл. 2.3 на выходах О и Е можно получить прямые С 
или инвертированные С выходиые данные. 


ЕТ" ЕТ Импк и пс 
М [9% 


Рис. 2.13. Микросхема СР4037 (а) и его цоколевка (6) 


Микросхема имеет два вывода питания коллекторного Озпк и сто- 
кового Ч/ пс. Это необходимо, если данные приходят от устройства, 
где Ос =3 В. Микросхема удобна для кодирования или декодирова- 
‚ния сигналов с расщепленной фазой в бифазных системах связи, пиф- 
ровой магиятиой записи на ленту, диски, барабаны, а также в устрой- 
ствах магнитной памяти с пленками и сердечниками. Время задержки 
распространения от входа С до выхода Р не превышает 250 нс. 

Чтобы построить логический элемент с тремя состояниями, после- 
довательио с выходом инвертора, показанного на рис. 2.3, а, надо -до- 
бавить последовательный двухполярный полевой ключ коммутации КК. 

На рис. 2.14, а за инвертором ПОР1 следует пара разиополярных 
полевых транзисторов УТ! и УТ2. Показаны управляющие затворами 
потенциалы с противоположными фазами Ф| и Ф?2: р-канал УТ2 зам- 
кнется при низком уровне импульса Ф2, п-канал — при высоком уровне 
Ф1; За период И ключ коммутации КК разомкнут, поскольку на затво- 
ры УТ! и УТ2 поданы закрывающие уровни. На время % КК замыка- 
ется, так как сразу оба транзистора УТ1 и УТ2 получат открывающие 
сигналы Ф!=В и Ф2=Н. 

Эквиваленты схемы (рис. 2.14, а) показаны на рис. 2.14, 6, в. Здесь 
в дополнение к предыдущей схеме имеется инвертор 2Р1, формирующий 


две фазы сигнала управления ФГ и Ф2=Ф1. Канал данных разомкнет- 
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ся в случае, показанном на рис. 2.14,6, когда от переключателя $1 нпо- 
дается напряжение низкого уровня. Выходная цепь схемы станет вы- 
сокоомной, с очень болышим сопротивлением 7. Сигналы от входа в 
выходной провод пройти не могут. Выходы после ключа коммутации 
КК можно непосредственно присоединять к общей шине данных. На 
схеме (рис. 2.14, в) показана фазировка управляющих сигналов, при 
которой КК замкнут и выход данным разрешается. ° 

Используя инверторы с третьим состоянием 7, когда нх выходы тре- 
буется соединить, важно, как и для микросхем ТТЛ, соблюдать прави- 


Що ик 
КК А 
5тоб | й | быходя 
ил ри 
вт в1т09 __ | 2 
Г 
5 71 102 
Г Г 5 


Рис. 2.14. Элемент с третьим 7Д-состоянием: 


а — ключ коммутации; б — размыкание выхода (7-состояние); в — разрешение вы* 
ходу . 


ло: сигналы разрешения должмы быть сформированы так, чтобы для 
соседних каналов они не перекрывались (по-другому, должен быть за- 
щитный интервал — пауза). 

Ключ коммутации позволяет существеино упростить схемы одно- и 
двухступенчатых триггеров. Примеры этих схем можно видеть на рис. 
2.46, 6, на рис. 2.54,6 и на рис. 2.33, а. Вид диаграммы выходных сиг* 
налов показан на рис. 2.26. 


2.3. МИКРОСХЕМЫ С ИНВЕРТОРАМИ 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 


Для полного использования свойств сложных микросхем, а 
также для построения множества «нетиповых» схемотехнических узлов, 
разработчики активно используют микросхемы, в которых содержится 
несколько инверторов. Обычно онн имеют повышенную иагрузочную спо- 
собность. 
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Микросхема К561ЛН1 содержит шесть стробируемых инверторов 
(рис. 2.15). Каждый инвертор (точнее, двухвходовый элемент ИЛИ) 
имеет вход Р, и выход @,. Кроме того, на вторые входы всех шести 
инверторов от общего вывода 12 (разрешение по входу ЕТ) подается раз- 
решающий сигнал с активным низким уровнем. Если здесь входной уро- 
вень высокий, входы О, запрещаются, а все выходы О, имеют низкий 
выходной сигнал (см. табл. 2.4). 

Второй общий вход управления Е — разрешение по выходу при 
высоком входном уровне переводит все выводы в состояние 7 (т. е. 
разомкнуто; выходное сопротивление более 10 МОм), Третье состояние 


КОбЛН! 


Рис. 2.15. Микросхемы К5б1ЛН! и К561ЛН?: 


. а— схема шести стробируемых инверторов К561ЛН1; б — донолевка ЛН!; в—ше- 
стерка инверторов К561ЛН2; г — цоколевка ЛН2 
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упрощает работу выходов ннвер- Таблнца 2.4. 
торов на шину данных. Нагру- Состояния входов и 


зочная способность каждого ин- выходов инверторов в 
вертора — два ТТЛ-входа (В к= микросхеме К51ЛН! 
о СИ 
вам ТТЛ. Микросхема К5б1ЛН! к выхо- | по входу | В | А 
работает как от напряжения сто- ду Ед Е! п п 
кового питания Ч„пс=15 В, так 
и от коллекторного Чигк =5 В. 

При Ч,„внс=15 В наибольшее Н Н г В 
время задержки распространения Н В х Н 
составляет 65 не, время перехода В х х 7 


от Д-состояния к высокому выход- 


ному уровню 40 нс. При Онлс = 
—5 В все переходные процессы 
затягиваются в 3 раза. 
Микросхема К5б1ТЛН2 (рис. 2.15, в,г) содержит шесть буферных 
инверторов. Для микросхемы необходимо лишь одно напряжение пита- 
ния (на вывод 14), поэтому она удобна как транслятор логических 
уровней. Если на вывод 14 подано коллекторное напряжение Оии= 


=5 В, то можно передавать уровни от КМОП к ТТЛ, причем нагрузоч- 
иная способность инвертора — два ТТЛ-входа (т.е, 1х > 3,2 мА при 


выходном напряжении низкого уровня не менее 0,4 В). Микросхема 
К561ЛН? может непосредственно заменять преобразователи уровней 
старых разработок К176ПУ2 и К176ПУЗ. При Оил=б В время за- 
держки распространения — ие более 80 нс (при Чи„=10 В не более 
55 не). 

Микросхема С04041А (рис. 2.16) содержит четыре буферных 
устройства. У каждого из них один вход и два выхода: прямой и 


СОТА 


9в в7бЛИ 


й 


ИП 


72 
65/108 


б |: 16129 


8109 2 (год 
упрабления ‘ 


Р.Вытор 


(41002) 


Рис. 2.17, Микросхема К176 ЛП! и ее применения: 


а — принципиальная схема, цоколевка; б — включение трех инверторов (соединить 
выводы 14, 2и П;8и 13; 1иб; 7, 4 и 9); в-- трехвходовая схема ИЛИ (соеди- 
нить: Зи 2; тии; 19,5 и 8; 7, 4и 9); 2—то же И (соединнть; 1, 12 и 13; 2,4 
и 11; 4 и8; би 9); д-— буферный инвертор с болыпим стекающим током (со- 
'единить: 6, Зи 10; 8, би 12; Ци 14; 7, 4 и 9); е— то же с большим вытекаю- 
щим током (соедннить: 6, Зи 10; 13, | н 12; 14, 8и И; 7н 9); ж-— то жес боль- 
шим током в обоих направлениях (соединить: 6, Зи 10; 14, 12 и 11; 7, 4и 9%; 13, 
8, 1, 5н 12); з— пара двунаправленных ключей коммутации (соединить |, би 
- 12; 2и9; 1и4; 8, Зи 10; 6 н 3) 
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ииверсный. Выходные инверторы спроектированы с малым внутренним 
сопротивлением каналов и имеют поэтому повышенную нагрузочную 
способность по току (вытекающему и стекающему). Микросхему мож- 
но использовать как преобразователь уровней КМОП-ТТЛ, а также 
как набор ключей для обслуживания резистивных матриц в цифро- 
аналоговых преобразователях. 

Несколько микросхем, содержащих элементы с комбннированными 
функциями, обозначаются шифром «Прочие» (в табл. 2.5 перечислены 
такие микросхемы). у 


И 'КТ7бЛИ2 р 204070_ 
ЧИН 6 бен ЕФЕЕ Е ЧИ и в бФНЕФЕЕ Ё 


Рис. 2.18. Микросхемы, содержащие четыре элемента исключающее 
ИЛИ: 


а — схема одного элемента исключающее ИЛИ; б — цоколевка К!76ЛП2; а — по 
колевка микросхемы СР4070 нсключающее ИЛИ 


Микросхема К176ЛИТ (рис. 2.17, а} — многоцелевая. Она содержит 
набор КМОП-транзисторов: три р- и три п-канальных. С помощью не- 
скольких корпусов К176ЛП1 можно реализовать как нифровые, так н 
аналоговые узлы: формирователи-обострители, инверторы, пороговые 
детекторы, усилители. Время переключения инвертора в К!76 ЛП] не 
превышает 50 нс. На рис. 2.17, б—и показано несколько применений 


этой микросхемы, причем указано, какие выводы корпуса следует 
соединить между собой. 
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Таблица 2.5. Прочие логические Таблица 2.6. 
элементы КМОП Состояния исключающее 
о ИЛИ (К176 ЛП?) и 


Обо- | Номер микросхемы исключающее ИДИ 
Серия “ще |тоа нию (04070) 
Вход Выход 
К!76 ЛИ | ++ Для Для 
В лп2 |<104070 
К5б ^ -- 
, ооо } 
Ср4000А, В — 07 30 00 — -—- 1 0 1 0 
0 1 1 0 
1 1 0 1 


Микросхемы К176 ЛП? и К56б1ЛИ2 содержат по четыре базовых 
элемента исключаюшее ИЛИ. Принципиальная схема одного канала 
исключающее ИЛИ в исполнении КМОП дана на рис. 2.18, а. Здесь 
кроме трех инверторов применен ключ коммутации КК. На рис. 2.18, б 
показано расположение четырех элементов исключающее ИЛИ в кор- 
пусе ЛП2. Логические состояния для одного канала данной микросхе- 
мы сведены в табл. 2.6. Выпускается также аналогичная по цоколевке 


‚КЛ | КВЛ. 
Ир ЕЁ 7 НЕЕ 6 „ И АИЕ Е в М [ 


м и 09 


для 87]. 
А бу? А+9 АВА В Г 1 


, КТБЛИЯР. -. - 
Дл РНЕ ЕВ НГ 


Рис. 2.19. Прочие микросхемы: 


в а_кивлиа: 6-кивлии; в-— 
Кв 12 


о 9 45 
ААВ г ПП 
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микросхема СО4070, которая содержит четыре элемента исключающее 
ИЛИ, инверсные выходные данные которого показаны в последнем 
столбце табл. 2.6. 

Время фд.р,ер для элемента из ЛП? составляет 40...150 нс (при 
Ч»л=10 В), время фронта и среза выходного импульса 25... 150 нс. 
К группе микросхем с шифром ЛИ относятся также К!176 ЛИПА (рис. 
2.19, а}, КЛ76ЛИИ (ИЛИ), К!76ЛП2 (И). Микросхемы ЛПИ ив 
ЛП[2 идентичны по поколевке (рис. 2.19, 6, в). 


2.4. СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРОВ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 


Инверторы, элементы И, ИЛИ можно применять не только 
для решения задач комбинаторной логики. Рассмотрим` несколько эко- 
иомичных аиалого-импульсных схем: генераторов и преобразователей 
сигналов, построенных на цифровых элементах КМОП. 

На рис. 2.20, а показана схема формирования сигнала от кнопки, 
выключателя или реле, точнее — схема устранения дребезга электро- 
механического контакта. Здесь в В5$-защелку сигнал записывается ак- 
тивным низким уровнем. 

Очень большое входное сопротивление инверторов КМОП можно 
эффективно использовать в схемах сенсорных контактов. На рис. 2.20, 6 
показана В$-защелка (два иивертора из микросхемы К561ЛН?) с дву- 
мя входами К и Е”, представляющими собой контактные площадки. 


ОРИл 212 
КОбИЛИ? 


ИИ КУЛ? 
ИЛЛ 27.2 


Рис. 2.20. Формирователи сигналов с инверторами КМОП: 


а — схема кнопкн с подавлением импульсов дребезга; б — схема Е$-защелки для 
сенсорного контакта; в — делитель для предыдущей схемы; г — пороговые зоны 
сенсора; 9 — другая схема сенсорной кнопки; е = эскиз контакта; ж — сенсорная 
кнопка © фильтром помех . 
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Если их коснуться пальцем, триггер включится. Для надежности за- 
щелкивания схему можно снабдить пороговым делителем (рис. 2.20, в), 


подключив его к точкам В, В’, Фи О схемы (рис. 2.20, 6). Устройство 
будет иметь пороговую диаграмму управления (см. рис. 2.20,г). Если 
резисторы В1—КЗ одинаковые, напряжение питания Фин будет разде- 
лено на три равные зоны. Зоны логических [ и 0 — это запас помехо- 
устойчивости сенсора. На рис. 2.20, д, ж показаны упрощенная и полная 
схемы сенсорных кнопок, а также эскиз контакта (его можио изгото- 
вить из фольгированного текстолита, см. рис. 2.20,е). Схема (рис. 
2.20, ж) содержит В$-фильтр, исключающий генерацию в схеме от ча- 
стоты 50 Гц (т.е. от наводок электросети). 

Рисунок 2.21, а—0д посвящен схемам мультивибраторов. Автогене- 
ратор (рис. 2.21, 4) построен на двух инверторах (например, из 
К561ЛН?2). Для этой схемы следует выбрать В1=82, С1=С2 и ВЗ=В4, 


4209 итика 9) 


пик 
+= 
- Ак || 
К 01 
к) | 
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Рис. 2.21. Мультивибраторы на инверторах КМОП: 


а — генератор симметричного меандра; 6-— генератор пачки импульсов; в — про» 
цессы в схеме генератора пачкн; г, д — ждущие мультивнбраторы 


причем 8381. Период симметричиого меаидра Т=2,2 В.С:; это соот- 
ношение выполняется тем лучше, чем точнее соблюдается пропорция: 
ВЗ/Ю1:-=В4/К2. Период Т рекомендуется выбирать более 400 нс. При 
номиналах элементов ЕВ!1=В3=300 кОм, КЗ=В4=1 МОм, С1=С2= 
=680 пФ (расчетный пернод Т=450 мкс), частота выходного меандра 
изменяется на 33 %, если напряжение питания увеличивается от 3,3 до 
15 В. 

На рис. 221,6 изображена схема генератора пачки импульсов. 
В этой схеме, построенной на микросхеме К176ЛЕ5, элементы РО1.1, 
21.2 работают как ждущий мультивибратор. Длительность его вы- 
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ходного импульса Б (см. диаграмму, рис. 2.20, в) примерно равна 
1,4 ВС. (запускающий импульс А положительный, длительность более 
0,2 мкс). Элементы 201.3, 0Р1.4 включены как мультивибратор-авто- 
генератор, его работа разрешается напряжением высокого уровня. Пе- 
риод частоты генерации пачки (сигналы Г и Д — взаимно инверсные) 
определяется номиналами элементов ВТ и С!. Такую схему можно 
использовать как генератор тональных сигналов вызова или тревоги. 

На рис. 2.21,г,д показаны две простейшие схемы затягивания 
импульсов (т.е. ждущие мультивибраторы, ЖМ). Первый из них (рис. 
2.21,г) построен на элементе И (можно снабдить элемент Й инверто- 
ром), он затягивает входной отрицательный импульс до длительности 


220к 


201 А5ВЛНР 


Рис. 2.22. Схемы АЦП на КМОП-инверторах: 


а — четырехразрядный с делителями потенциалов; б—то же с суммированием 
токов 


т== (2/3) ВС; нормальный выходной уровень — высокий. Второй ЖМ 
(рис. 2.21, 0) содержит элемент ИЛИ, его нормальный выходной уро- 
вень — низкий, выходной затянутый импульс -- положительный, причем 
1= (2/3) ВС. Можно использовать элемент ИЛИ с инвертором. . 
С помощью цифровых ключей можно построить аналоговые схемы 
с довольно сложными функциями. Как примеры, на рис. 2.22, а, б пока- 
заны два АЦП. На рис. 2.22, а приведен четырехразрядный АЦП. 
Инверторы непосредственно на своих выходах дают код от младшего 
(МЗР) до старшего значашего разряда — СЗР. Недостатком этой 
простой схемы является необходимость иметь высокоточные резисторы 
с прогрессивно увеличивающимися номиналами. Из-за этого трудно 
реализовать возможность наращивания числа разрядов. На рис. 2.22, б 
показана сходная с предыдущей схема четырехразрядного АЦП. В обо- 
их устройствах можно использовать либо одиночные — инверторы 


К561ЛН2, либо микросхему И (К561ЛА]). 
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Рис. 2.23. Усилитель переменного напряження (а), функциональный 
генератор (6), преобразователь напряжения (8), указатель поворотов 
(г) 
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Рисунок 2.23 представляет схемы усилителя н автогенераторов. 
На рис. 2.23, а показан простейший усилитель переменного напряжения 
с коэффициентом усилення К2/К1=10. Точность этого значения Ку 


составляет примерно | %, что соответствует усилению линейкн из трех 
инверторов (примерно 103). Линейка иаходится в усилительном режи- 
ме за счет петли отрицательной обратной связи (через В2) по по- 
стоянному току, охватывающей три инвертора. 

Если число инверторов четное (2 или 4), резистор положительной 
обратной связн создает условия автогенерацни. На рис. 2.23, 6 показана 
схема простого, так называемого функционального автогеиератора, 
который выдает на выходах разные, но сфазированные сигналы: после- 
довательность прямоугольных импульсов вых, последовательность 
треугольных импульсов Овыхо, «синусоидальный» сигнал Чьыхз. 

Инверторы 0Р1.1, 201.2 образуют мультивибратор-автогенератор 
прямоугольных импульсов (скважность регулируется потенциометром 
К!). Инвертор 0201.3 интегрирует прямоугольные импульсы. Желае- 
мая форма выходных треугольников (зависит от частоты и скважно- 
сти входного снгнала) устанавливается переменным резистором Кб 
(удобнее потенциометр с логарифмической характеристикой регулнро- 
вания). Инвертор ОР!.4 работает как усилитель с усилением Ку = 


==— (Вз/К:) =-1. Примерно синусоидальный сигнал получится за счет 
некоторого сглаживания (фильтрации) треугольного напряжения. Мож- 
но подключить дополнительные конденсаторы (например, параллельно 
Ва), создав фильтр первого или второго порядка. 

На рис. 2.23, в показан автогенератор-преобразователь напряжения. 
Он может быть полезен, если среди микросхем ТТЛ (питание 5 В) 
используются «чужеродные» элементы (например, операционные уси- 
лители, компараторы, микросхемы КМОП). Здесь элементы 001.1, 
0101.2 — основа мультивибратора-автогенератора. Инверторы 201.3— 
01.6 соединены параллельно, чтобы дать достаточный импульсный 
ток раскачки ключевому транзистору УТ1. Выходное иапряжение схемы 
Овых определяется напряжением ет на стабилятроне УО2. Диод УП! 
выпрямительный, 

Как прнмер полезной самоделки, на рис. 2.23,г показана схема 
указателя поворотов для автомобиля илн мотоцикла. Переключатель 
$1 должен иметь иейтральное положение. С его помощью  обознача- 
ются повороты налево и направо. Двойная киопка $2 (с фиксацией) 
нажимается прн аварии. В этом случае лампочки-индикаторы поворо- 
тов будут мигать вместе. Применив экономичные лампы и батарейку, 
можно снабдить таким указателем поворотов велосипед, 


2.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЕЙ 
ЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 


Существует иесколько типов микросхем КМОП, содержащих 
от четырех до шести каналов (с инверсией или без инверсии), предна- 
значениых для согласоваиия логических уровной КМОП (напряжение 
высокого уровня 3... 15 В, низкого — нуль) и ТТЛ (напряжение высо- 
кого уровня не менее 2,3 В, низкого — не более 0,3 В). Номенклатура 
преобразователей уровней перечислена в табл. 2.7. Заметим, что боль- 
шинство этих схем преобразует уровни от КМОП к ТТЛ. Как указы- 
валось, инверторы К561ЛН1 и К561ЛН? также можно использовать 
для преобразовання уровней КМОП-ТТЛ. 
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Таблнца 2.7. Преобразователи уровней логических сигиалов 


Номер микросхемы 


Серия Обозначение 
1 2 З 4 5 6 
К176 ПУ + + + 
К561 + К564 
Ср4000А — — 09 10 50 — 
ср40008В — — 09 10 50 — 109 


Преобразователь уровней от КМОП к ТТЛ К!76 ПУТ содержнт 
пять инверторов (рнс. 2.24, а). Для него требуется два источника пи- 
тання 5 В (вывод 1} н ЭВ (вывод 14}. Шесть преобразователей 
логических уровией от КМОП к ТТЛ содержит микросхема К176ПУ2 
(рис. 2.24, 6). Эти инверторы можио использовать также в тех устройст- 
вах логики КМОЙ, где требуются большие выходиые токи Их и к 


(например, при перезарядке нагрузочной емкости). 
Шесть, преобразователей без инверсии расположено в корпусе 
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Рис. 2.24., Преобразователи уровней логическнх сигналов от КМОП к 
ТТЛ: 


а — КИТ6ПУ1; 6 — К176ПУ2; в — К176ПУЗ; г — ПУБ; д — К56ИПУ4 
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К176ПУЗ (рис. 2.24, в). В качестве замены К176ПУ2 можно применить 
К561ЛН2, а вместо ПУЗ — преобразователь К5б\ПУ4 во всех схемах. 


Нагрузочная способность схем ПУ? и ПУЗ — два ТТЛ-входа (бых= 


=3,2 мА). Микросхемам К176ПУ1 — К176ПУЗ требуется два напряже- 
ния питания. На вывод | подается питание для ТТЛ-части Ц, тк=5 В, 
на вывод 16 (или 14) — питаиие для КМОП-транзисторов, т.е. Уи ис== 
=9 В. Время переходного процесса преобразования уровней (от низ- 
кого к высокому) не превышает 50...100 нс, от высокого к низкому 
16...40 нс. Каждый из четырех преобразователей уровней КМОП- 
ТТЛ, входящих в микросхему К176ПУ5 (рис. 2.24,г), отличается 
комплементарными выходами. Для ПУ5 также требуется два источника 
питания, 

Микросхема К561ПУ4 (рис. 2.24, 0) содержит шесть преобразова- 
телей уровней — буферных усилителей. По параметрам и применяемости 
она сходна с К56б1ЛН2 (шесть ннверторов, рис. 2.15,г) и работает 
так же, как ЛН2 от одного источника питания. Вывод корпуса 16 сво- 
бодный. Каиал К561ПУ4 обеспечивает импульсы выходных токов 
ых и Их для двух ТТЛ-нагрузок. 

Микросхема К564ПУ6б’ (рис. 2.25, а} содержит четыре канала сдви- 
га логических уровней (СУ) от низкого напряжения к высокому. На 
микросхему подают два напряжения питания: на вывод 1 — коллектор- 
ное Ч, к=5 В, на вывод 16 — стоковое Ч» пс до 15 В. В этом случае 
получается преобразование логических уровней ТТЛ в уровни КМОП. 
Входные данные (ТТЛ) подаются на входы А-П, выходные (КМОП) 
выделяются на выходах 9) —Ор. Каждый каскад СУ имеет также 
входы разрешения ЕА—ЕШ. В табл. 2.8 перечислены все состояиня 


и. П.К И п.с 


„Рис. 2.25. Преобразователь уровней логических сигналов от ТТЛ к 
КМОП ПУб: 


а — схема (СУ — сдвиг уровня); б — цоколевка 
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входов н выходов этой микросхемы. Преобразование ТТЛ-КМОП (без 
инверсии данных) разрешается при высоких уровнях на входах ЕА— 
ЕР. При низком уровне на входе разрешения соответствующий выход 
данных переходит в разомкнутое состояние Й. 

Разрешающие импульсы должны быть низковольтнымн. Диаграммы 
выходных сигналов данного ПУ показаны на рис. 2.26. Выходной сиг- 
нал канала ПУ переключается либо к высокому уровню (если на 
входе — высокнй, сплошная линия), либо к низкому (если на входе — 
низкнй, штриховая линия), При этом значения времени задержки 


Таблица 2.8. Состояния Их ЕТ . 

° 1 азрешение выходах 
преобразователя высокого М2 _ 
логического уровня в низкий 
(микросхема К564ПУб) 


Вход Выход 

лв, | кА, вв, | (3А’ в" 
Ср | ЕС, ЕР | 9, 9,) 

Н В _Н 

В В В 

х Н 7 
Рис. 2.26. Диаграмма сиг“ ‚ р др - 
налов в схеме К564ПУб не" ' 


распространения от уровней «разомкнуто» (7) до высокого (В) или 
низкого (Н} составят: 40.7 —=375 нс, 2 —=60 нс, 10 =110 ни 


зд.Р д.р зд, 
р ==:325 нс. Времена формирования сигнала при этом: А =300 нси 
о =Н5 нс. Для 564ПУб нет ограннчений последовательности вклю- 


чения питающих напряжений Чик и Чнис И подачи входных сигна- 
лов. Микросхему можно эксплуатировать при условии Мик > Чи. нс, 
что соответствует преобразованию от высокого уровня к низкому. 


2.6. КОММУТАТОРЫ ЦИФРОВЫХ 
И АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 


Поскольку канал полевого транзистора размыкается и замы- 
кается при изменениях управляющего потенциала и затвор тока управ- 
ления не потребляет, полевой ключ может разрывать последовательные 
электрические цепи. Такой электронный контакт н цепь его нагрузки 
с источником управляющего потенциала гальванически не связаны. 
На этом основан принцип как одиночиого ключа коммутации (см. рнс. 
2.14), так и многопозиционных полупроводниковых переключателей 
(так называемых коммутаторов}. 

Коммутаторы могут иметь много входов и один выход или быть 
дифференцнальными. Дифференциальный канал коммутации посылает 
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Таблица 2.9. Коммутаторы цифровых и аналоговых сигналов (КТ) 
и селекторы-мультиплексоры (КП) 


Серия Обозиачение | Номер микросхемы 
К176 кт 1 — 
К561 — 3 
Ср4000А. Коммутатор 16 66 
Ср4000В Коммутатор 16 — 
К561 | кп | | 2 
с04000В Селектор | 52 51 


выбранный снгнал из двух входных проводов в два выходных. По- 
другому, такой коммутатор обслуживает дифференциальные источиики 
сигналов, передавая токи иа дифференциальиый приемник. 

Дли коммутаторов КМОП важно, что их электронные контакты 
двунаправленные: сигнал можно подать на выход коммутатора (это 
теперь одиночный вход), и, выбрав адрес, направить ток на один из 
миогих выходов (номинально — входы). Коммутаторы КМОП про- 
пускают как аналоговые, так и цифровые сигиалы. В последнем случае 
одна и та же микросхема может работать как цифровой мультиплек- 
сор и демультиплексор. Номенклатура коммутаторов КМОП сведена 
в табл, 2.9. , 

Микросхемы К176 КТ! и К561КТЗ — это четырехканальные комму- 
таторы цифровых и аналоговых сигиалов, которые имеют одинаковую 
функциональную схему и цоколевку (рис. 2.27). Каждый ключ имеет 
вход и выход сигнала, а также вход разрешения прохождення сигна- 
ла ЕТ. Эквивалентная схема ключа в К176КТ! — однополюсная, т.е. 
только на замыкание электроиного контакта. Здесь управляющей 
«кнопкой» служит вход ЕТ. В К561КТЗ — ключ двойной, оппозитный: 
когда проходной канал разомкнут, вход заземляется, если канал замк- 
нут, вход его отмыкается от нуля напряжении. Управляются оба «кон- 
такта» также от одного выхода ЕТ. Активный уровень на входе ЕТ, 
замыкающий канал, для КТ] и КТЗ одинаковый — высокий. 

Канал проводимости в этих коммутаторах двунаправлеиный. Для 
микросхемы К176КТ! сопротивление каиала ‘составляет примерно 
500 Ом (при уровне открывающего напряжения 9 В на входе ЕП, 
причем степень индентичности сопротивлений каналов может достигать 
#10 Ом. Канал пропустит цифровые уровни с амплитудой до Чин 
либо аналоговые с амплитудой (от пика до пика) до Чип/2. При на- 
грузке 10 кОм на частоте 10 кГц отношение сигналов на выходе каиа- 
ла в замкнутом и разомкиутом состояниях не хуже 65 дБ. Степень 
изоляции управляющей цепи ЕГ от канала соответотвует сопротивлению 
1012 Ом. Прохождение снгиала с частотой 900 кГц (при нагрузке 
1 кОм) из канала в канал оценивается величиной --50 дБ. Время за- 
держки распространения сигнала в канале 10...26 нс. Коммутатор 
К!176КТ1 можно применить в следующих аналоговых узлах; переклю- 
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Рис. 2.27. Четырехканальные коммутаторы цифровых и аналоговых сиг- 
налов: 


а — эквивалентная схема н цоколевка коммутаторов К176КТ1 и К56/КТЗ: б — схе- 
ма и эквивалент одиого канала из КТ; в— то же для мнкросхемы КТЗ 


чатели-мультиплексоры, ключи выборки сигнала, прерыватели-модуля» 
торы для операционных усилителей, коммутационные ключи, модуля“ 
торы-демодуляторы. 

С помощью ключей К176КТ1 можно строить коммутаторы для 
ЦАП и АЦП, а также схемы цифрового управления частотой, фазой, 
коэффициентом усиления сигнала. Удобно делать «врезки» одних сигна- 
лов в другие. Для цифровых систем можно строить мультиплексоры 
и демультиплексоры, а также использовать последовательный ключ в 
логических схемах, формирующнх сложные последовательности импуль- 
сов с чередующейся длительностью. 

Коммутатор КБ561КТЗ имеет существенно менышее сопротивление 
включенного канала. Двойной контакт в ключе нейтрализует влияние 
переходного процесса изменения сопротивлении каиала прн его замы“ 
канни. Однако эгот коммутатор нельзи применять в аналоговых схе“ 
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мах мгновенной памяти, т.е. в схемах выборки-хранения. Кроме того, 
в ряде случаев потребуется ‘установить последовательный резистор 
ограничения тока, стекающего от источника сигнала через входной 
вывод (1, 4, 8 или 11) на землю, чтобы обезопасить ключ, параллель- 
ный источнику сигнала. Для коммутатора ` К5б1КТЗ: сопротивленне 
включенного канала — 80 Ом (согласование между каналами с точ- 
ностью =5 Ом), сопротивлеиие входа управления — 1012 Ом. 
Микросхёмы К561КП2 (рис. 2.28) и К5КИТ (рис. 2.29) — де- 
мультиплексоры, содержащие восемь каналов коммутации цифровых и 
аналоговых сигналов. Микросхема КП2 (рис. 2.28, а} имеет восемь вхо- 
дов и один выход; у микросхемы КП1 те же восемь каналов органи- 
зованы как четырехканальный дифференциальный коммутатор (рис, 
2.29, а). Обе микросхемы нмеют два вывода питания: положительное 
О, с подается на вывод 16, на вывод 7 может быть подано отрица- 
тельное напряжение — Оз по. 


й 
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ь—Ыд 
ипе 875654327 Вход 5 пс 
2 Вход 7 9. вход 5 
- Выход А вхо0 2 
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3 Е - 72 в 
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- а 
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Г-З 
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.8 7 
-Оип.э 
Рис. 2.28. Мультиплексор-демультиплексор К561КП?2: | , 


а — схема; б — цоколевка 


Восьмикаиальный вариант управляется трехразрядным входным 
кодом (А, В, С), четырехразрядный — двухразрядным кодом `(А, В). 
Обе схемы имеют вход разрешення ЕТ, Если на нем присутствует высо- 
кий уровень, все каналы размыкаются. Номер включенного канала, 
соответствующий коду входов, можно определить по табл. 2.10. Сопро- 
тивление включенного канала при Э„с=5 В находится в пределах 


0,5...2,5 кОм, при Чигс=15 В оно существенно уменьшается (0,13... 
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Рис. 2.29. Мультиплексор-демультиплексор К5б1КИИ: 


а — схема; б — цоколевка 


Таблица 2.10. Управление каналами в микросхемах КП2 и КП! 


Вход КП? Включеи Вход КИ Включен 
| с В А канал КП | | в А канал КИ 
н|ннн 1 Н нн (с, 12) 
н|нн в 2 Н н в (2С, 25) 
ннвн Е Н в н (С, ЗБ 
Н гН В В 4 Н В В {4С, 40 
Н В н Н 5 В х х — 

Н В н в 6 
| В В Н 7 
Н В В В 8 
В х х х —. 


... 0,28 кОм). Время задержки распространения сигнала в канале ие 
превышает 30 нс. 

На рис. 2.30, а показано однополярное включение для КП! и КП. 
Согласно рис. 2.30, б, если на вывод 7 подать отрицательное напряже- 
иие питания —Ои ро, получим возможность пропускать симметричный 
двухполярный аналоговый сигнал. В данном случае его амплитуда. (от 
пика до пика) сможет достигать 7,5 В, т.е. от Уи до Оипс. 
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Адресные н логические сигналы в любом из этих режимов должны ^ 
иметь в качестве нуля напряжение иизкого уровня. 

На рис. 2.30, в показан особый пример применения дифференциаль» 
иого коммутатора КП!. От источников 01—94, не имеющих общей 
точки, сигналы через коммутатор-мультиплексор попадают на диффе 
`ренциальный усилитель сигналов линии, далее проходят по двухпро- 
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Рнс. 2.30. Схемы включения Кбб!1КП1 и К561КП?2: 

а — для коммутации однополярных сигналов; б — для коммутации двухполярных 
сигналов; в — схема передачи сигналов в двухпроводную линию дифференциаль“ 
ным коммутатором 


водной линин связи на дифференциальный приемник и коммутатор- 
демультнплексор, на выходах которого последовательно получаем 
выборки сигналов 41—14. Таким способом уплотняют сигналы в двух- 
проводной лииии (здесь: четыре сигнала передаем по одной линии), 


27. ТРИГГЕРНЫЕ МИКРОСХЕМЫ КМОП 


Среди микросхем КМОП присутствуют все типы триггеров: К$, 0 
и ЗК (см. табл. 2.11). Наиболее популярны О-триггеры, причем в мик- 
росхемах ТМ! и ТМ2 их содержится по два, а в ТМЗ — четыре. Мик- 
росхема ТВ! содержит два наиболее универсальных ЛК-триггера. 
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Таблица 2.11. Микросхемы КМОП: В$-триггеры (ТР), О-григгеры 
(ТМ) и УК-триггеры (ТВ) 
ООО 


Серия Обозначение | Номер микросхемы 
К561 | ТР | 2 — — 
Ср4000В | В 5$-триггер | 43 — — 
Е: [тн Е 
Ср4000А, В | р-триггер | - 13 42 
176 | | ТВ | | — — 
_К561 1 — — 
©04000д, В | ЛК-триггер | 27 — — 


Микросхема К561ТР2 (рис. 2.31) содержит четыре В5$-триггера 
({2П:.1 — 201.4), что удобио для накапливания 4-разрядных двоич- 
ных слов. Выходы каждой защелки имеют третье 2-состояние. Сигнал 
разрешения — общий для четверки триггеров подается на вход ЕТ. Если 
на этом входе нулевой уровень, выходы размыкаются (переходят в 
й-состояние}. 


Каждый триггер состоит из В5-защелки (два инвертора ИЛИ), 


^9677Р2 


т 4 54 53 №5 88 42 


2 3 5 8 
04 4/ 2! 5! ЕТ 952.12 -. 
8) 

Рис. 2.31. Микросхема К561ТР?2: 


а — схема одной ЮЗ-защелкн со входом разрешения ЕТ; б — цоколевка 
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инвертора и ключа коммутации КК (см. рис. 2.14), который управляет- 


ся от шин ЕиЕ, объединяющих все четыре канала. Триггер имеет два 
входа данных К и 5. Все состояния триггерного канала (рис. 2.31, а) 
сведены в табл. 2.12. Низкие уровни иа входах $ и К не меияют со- 
стояние выхода ©. Если $=1 и В=1|, триггер эту информацию ие за- 
щелкивает, но на выходе © транслируется сигнал $=1 (пока .ои при- 
сутствует). Время задержки распространения сигиала для триггера 
К56б1ТР2 не превышает 200 нс, время перехода к состоянию 7 не более 
100 нс. 

На рис. 2.32 показаны применения К$5-защелок. Схема (рис. 2.32, а) 
позволяет устранить последствия дребезга, возникающего при переклю- 
чении контакта $51, т.е. возможные ложные импульсы записи единицы 
в логическое устройство. При- 
менив К5-триггер 0О!.1 и Таблица 2.12. Состояния 
двухполярный переключатель  В$-защелки в микросхеме К56ТТР2 
51, получим на выходе гаран- 
тированный единственный им- Вход 


уровень — низкий) даиные от 
выбранной сейчас входной ши- 
ны В проходят через четыре 
усилителя микросхемы 002, 
фиксируются четырьмя триггерами микросхемы Об, если на входе раз-. 
решения этой шины ЕВ присутствует высокий уровень. На входах 
разрешения ЕТА, Е1С, ЕТ должны присутствовать низкие уровии, раз- 


мыкающие выходы {следовательно, сигналы Загрузка В и Разрешение 
Е1В должны быть инверсными). Выходные сигиалы передаются в четы- 
рехпроводиую шину через инверторы, содержащиеся в микросхеме 
209 К561ЛН2. Зафиксироваииые в 206 данные можно на определен- 
ное время сохранить. Общий сброс даетси по входам В (положитель- 
иый уровень). 

Микросхемы К176ТМ1 и К!76ТМ2 показаны иа рис. 2.33. Каждая 
из иих содержит по два О-триггера, причем триггер в ТМ! имеет толь- 
ко вход сброса К, а в ТМ2 есть оба входа асинхроиного управления: 
К и $. Структурная схема одного О-триггера показана иа рис. 2.33, а. 
Все состояния триггера ТМ2 сведены в табл. 2.13. Триггер переключа- 
ется по положительному перепаду на тактовом входе С, прн этом 
логический уровеиь, присутствующий на входе О, передается на выход О 


Входы сброса К и установки 5 триггера независимы от тактового 
входа С и имеют высокие активные уровни. Максимальная тактовая 
Частота может достигать 5 МГц, ио время фроита тактового сигнала 
не должно превышать 5 мкс (см. рис. 2.7,г). С другой стороны, дли- 
тельность тактового импульса должна быть более 100 нс, Время уста- 
новления выходиых данных — более 95 нс. 


Микросхема К561ТМЗ (рис. 2.34) содержит четыре ОР-триггера каж. 


дый из которых имеет индивидуальный вход Р и два выхода О и 0. 
Одиако вход тактового нмпульса С общий. Кроме того, имеется общий 
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пульс записи. Е | $ | ы Выход Фр 
На рис. 2.32,6 показано п в 

устройство последовательной 

загрузки данных от четырех Н х х 2 

шин данных А—О в общую, В В Н В 

выходную. Например, по ко- В Н В & 

ан а й В В 

манде Загрузка В (активный В Н Н Не меняется 


вход переключателя полярности Р. Если на входе Р — низкий уровень, 
информация от входа Р появится на выходе () во время низкого уровня 
тактового импульса С. Если иа входе Р — высокий уровень, передача 
даниых будет иметь место при высоком уровне на входе С 

Если на входе С наблюдается перепад (положительный при Р=0 и 
отрицательный при Р=1), информация, присутствующая во время этого 
перепада на входе О, задерживается до прихода тактового импульса 
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Рис. 2.32. Примененне К$-защелок: 


а— контакт без дребезга; б — устройство загрузки данных от четырех шин в об+ 
шую . 
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Рис. 2.33. Микросхемы с двумя О-триггерами: 
а — схема одного О-триггера; б — цоколевка К!76ТМ1; в -- цоколевка К!76ТМ2 


противололожной полярности. Сигналы управления каждым триггером 
в К561ТМЗ сведены в табл. 2.14. Длительность тактового импульса 
должна превышать 120 ис, время хранения состояния. триггера также 
более 120 нс. 

Микросхемы КТ76ТВГ и К561ТВ1 (рис. 2.35) состоят из двух ие- 
зависимых УК-триггеров. Схема одного триггера представлена на рис. 


2.35, а. Триггер имеет асинхронные входы В и $, два выхода О и 0. 
Данные можно подать на сиихрониые входы Ти К согласно первым 
четырем строкам табл. 2.15. Сигиал, поданный на вход Т или К, по-. 
явится на выходах О и О после прихода иа тактовый вход С положи- 
тельного перепада. Отрицательный перепад на входе С на информацию 
триггера не влияет. , 

Последние три строки табл. 2.15 отображают действие асинхронных 
входов $ и К. Пока на этих входах присутствуют напряжения высокого 
уровня, на выходах ©) и @ также будут напряжения высокого уровня. 

Максимальная тактовая Частота для триггера из микросхемы 
К561ТВ1 составляет 3 МГц (режим Т-переключателя, делителя часто- 
ты в два раза). Длительность тактового импульса должна превышать 
170 нс, однако время нарастания и спада его фронта не должно быть 
более 5 мкс. Длительность импульсов $ и В— не менее 120 ис. 
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Рис. 2.34. Микросхема с четырьмя О-триггерами: 


@ — схема одного Р-триггера, схемы распределения тактовых нмпульсов С и им- 
пульсов полярности Р; б — структурная схема К561ТМЗ; в — цоколевка ТМЗ 


Таблица 2.13, Состояния 
О-триггера из микросхемы К176ТМ2 


Синхронный 


[7 | р) 


г В 
| х 
х х 
х х 
х х 


2.8. СЧЕТЧИКИ-ДЕЛИТЕЛИ КМОП 


Вход 


еее 


Яо 


Асинхронный 


5 


Н 


| °д дань 


Выход 
о | 5 
нН В 
В нН 
Без из- 
менения 
9 © 
нН В 
В Н 
В В 


Вход 


т 


Таблица 2.14, Управление 
триггером в микросхеме 
К561ТМЗ 


Выход © 


|9) 
Не разрешено 
|9) 


Не разрешено 


В данном параграфе рассмотрим 11 типов микросхем КМОП сред- 
него уровня интеграции, необходимых для счета импульсов и деления 
частот, Номенклатура счетных микросхем сведена в табл. 2.16. Счет- 
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чики-делители составляют несколько групп. Найример, счетчики ИЕЗ— 
ИЕ5 предназначены для построения схем электронных секундомеров, 
часов, таймеров. Их можно использовать, например, для обслуживания 
индикаторов пифровых мультиметров, термометров. Счетчики ИЕ8 и 
ИЕЭЗ имеют дешифроваиные выходы (10 и 8 соответствеино), Счетчики 
ИЕП и ИЕ!4 однотипные четырехразрядные, реверсивные. Разиообраз- 
ные возможиости деления частот открывает применение счетчиков ИЕ?, 
ИЕ!О, ИЕ16б и ИЕ!9. Имеются счетчики асиихронные, синхроиные, раз- 
рядные и даже 14-разрядный — ИЕ!16. 

Микросхема К176ИЕ? (рис. 2.36, а) — счетчик, который может ра- 
ботать как двоичный, так и как десятичиый. Счетчик имеет пять двоич- 
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Рис. 2.35. Микросхема с двумя ЖК-триггерами: 


а- схема одиого ЛК-триггера; б — цоколевка К56!ТВ1 


Таблица 2.15. Состояния триггера в микросхемах К176 и К5бТВ1 


ее состояние 
Предыдущее состояни: Следующее 


состояние выхода 


входа выхода с 
у к $ в {9 оо 
В х Н Н Н И В Н 
х Н Н Н В Г В Н 
Н х Н Н Н Г” Н В 
х В Н Н В Г Н В 
х х Н Н х Г Не меняется 
х х В Н х х В Н 
х х Н В х х Н В 
х х В В х х В В 


Не фиксируется 
—ж—ж———А————дооо 
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Таблица 2.16. Счетчики КМОП 


"Номер микросхем 


Серия Обозначе- 
ние о заб воэ юн вв 
116 ИЕ | +++ 
К561 Еее-+ 
Ср4900А — ей 29-29594 18 
Ср4500В — к 9 16 —- -- 


ных выходов (выводы 10...14) и одии десятичный (15). По входам 
$1—54 (выводы 4..7) можно записать в счетчик предварительные дан- 
ные. По входу В счетчику дается асинхроиный сброс. На вывод 3 по- 


91х00! 


Рнс. 2.36. Счетчики-делители: 
а — двоично-десятичный К176ИЕ2; 6 — двоичный К!76ИЕЗ для семисегмеитного 


индикатора; в— десятнчный К!76ИЕ4; г-— генератор секундных импульсов 
К!76ИЕБ - 
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дается сигнал тактовой частоты Си). По входу 2/10 осуществляется 


переключение счета. Если на входе 2/10 — высокий уровень, счетчик 
работает как двоичный; при иизком (нулевом) потенциале — как деся- 
тичный и на выводе 15 появляются импульсы с частотой 1/10. 

Простейшее включение счетчика ИЕ?: вывод 2 соединить с выво- 
дом 16, а выводы 4, 65, 6, 7, 8 — заземлить. На вывод 3 подать частоту 
{. На выводах 14, 13, 12, 11, 10 появятся частоты 1/2, 1/4; 18, #16 и 
{/32 соответственно. Вывод ЕС (т.е. 2) служит для разрешения счета, 

Микросхема К176ИЕЗ (рис. 2.36, 6) — счетчик. Он снабжен дешиф- 
ратором для «зажигания» элементов семисегментиых индикаторов. Так- 
товая частота { подается на вывод 4. На выводах 2 и 3 получим частоты 
1/2 и 96. Выводы 8...13 и | — это выходы для присоединения к каждому 
из семи сегментов цифрового индикатора НС1: от а до & соответствен- 
но. Если индикатор светодиодный, вывод 6 счетчика ИЕЗ следует за- 
землить. Для электролюминесцентиого индикатора на этот вывод @ 
подается модулирующая импульсная последовательность с частотой 
32 кГц или 64 кГц (от выводов 11 и 12 счетчика К176ИЕ5). Сброс по- 
казаннй индикатора в нуль дается по входу К (вывод 5). 

Микросхема К176ИЕ4 (рис. 2.36, в) — десятичный счетчик. От пре- 
дыдущего двоичного ИЕЗ он отличается тем, что на выводе 2 выдели- 
ется последовательность с частотой 1/10, а иа выводе 3 — {/4, Назна- 
чение счетчиков ИЕЗ и ИЕ4 — обслуживаине семисегментных индикато- 
ров в электронных часах и цифровых измерительных приборах, 


Микросхема К176ИЕ5 (рис. 2.36, г) — счетчик. Он служит генера- 
тором секундных импульсов для электронных часов и других програм- 
маторов и таймеров. К выводам 9 и 10 непосредственно подключается 
кварцевый резонатор (либо сюда подается эталонная частота от по- 
стороннего генератора). Частота кварцевого резонатора { может быть 
16 384 Гц (т.е. 2“ Гц) либо 32768 Гц (т.е. 2'° Гц). На буфериых вы- 
водах 1 и 12 присутствует сформированная и усиленная последова- 
тельность с частотой {. На выводе | имеется частота {/28. Вывод 4 дает 
частоту 1/2“, а вывод 5 — 7215. Таким образом, на выводе 4 будет 
последовательность секундных интервалов при входиой частоте Ё= 
=2и Гц, а иа выводе 65 секундная последовательиость появится при 
{=215 Гц, Чтобы счетчик давал секуидную последовательность, выводы 
Ги следует перемкнуть, поскольку вывод 2 — это вход частоты #28, 

Микросхемы К176ИЕЗ и К561ИЕ8 (рис. 2.37) — десятичиые счетчи- 
ки-делители. Они имеют 10 дешифрированных выходов 00... 99. 
Схема счетчиков (рис. 2.37, а) содержит пятикаскадный высокоско- 
ростной счетчик Джонсона и дешифратор, преобразующий двоичный 
код в сигиал на одном из десяти выходов. 

Если на входе разрешения счета ЕС присутствует низкий уровень, 
счетчик выполияет свои операции синхронно с положительиым перепа- 
дом на тактовом входе С. При высоком уровне на входе ЕС действие 
тактового входа запрещается и счет останавливается (см. диаграмму 
сигналов, рис. 2.38, третья линия). При высоком уровне на входе сбро- 
са Е счетчик очищается до нулевого отсчета. 


На каждом выходе дешифратора высокий’ уровень появляется 
только на период тактового импульса с соответствующим номером (см. 
днаграмму, рис. 2.38). Счетчик имеет выход переноса Сьых. Положи- 
тельный фронт выходного сигнала переноса появляется Через 10 такто- 
вых периодов и используется поэтому как тактовый сигнал для счетчи- 
ка следующей декады. Максимальная тактовая частота для счетчика 

Ц, 
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`Рис. 2.37, Схема десятичного счетчика КБ61ИЕ8 (а) и его цоколевка (6) 


Длительность импульса запрета счета должна превышать 300 нс, 
длительность тактового импульса не должна быть меньше 250 нс. Вре- 
мя действия импульса сброса должио превышать 275 нс. Возможиые 
логические и импульсные состояния счетчика сведены в табл. 2.17. 


Таблица 9.17. Состояния счетчиков К176ИЕ8 и К5б1ИЕ8 


Вход 
в С | ЕС Режим 
В х х ©0=05—09=В, 91-—09=Н 
Н В ШИ Счетчик работает 
Н Г Н » » . 
Н Н х Код без изменений 
Н х В » » 
Н В Г » » 
Н Е Н > > 


На рис. 2.39 показаиа схема применения счетчика К561ИЕ8 с уко- 
рочениым циклом. Здесь от выхода М (где 2<М<9) импульс подается 
на сброс В5$-триггера (используются ключи 02.3 и 002.4 дополни- 
тельной микросхемы К5б1ЛЕ5). Если №=6, то счетчик ИЕ8 будет ра- 
ботать как делитель иа шесть, что необходимо для устройств отсчета 
секунд и минут для часов. Выходной сигнал с частотой Быз=Ь/М 
появляется на выходе переноса и используется для запуска следующего 
каскада. Дополнительный К5-триггер в схеме (рис. 2.39) запускается 
при совпадении тактового нмпульса Ёьх н импульса нулевого отсчета 
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Рис. 2.38. Диаграмма снгналов в счетчике К561ИЕ8 


ИИ КУБТИЕВ 


Рис. 2.39, Работа счетчика К561ИЕВ8 с укороченным циклом 


К561ИЕ8. Если выбрано №6, то иа выходе переноса Свых не сможет 
выделиться положительный фроит (см. диаграмму рис. 2.38). В этом 
случае в качестве сигиала переиоса (такт следующему счетчику) ис- 
пользуется импульс от выхода ©0. 

Микросхема К561ИЕ9 — счетчик-делитель на 8 (рис. 2.40). Этот 
счетчик, однотипный с предыдущим, имеет в основе синхроиный счетчик 
Джонсона (используется четыре триггера), который дает повышение 
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скорости, счета. При этом в выходных сигналах отсутствуют пики по- 
мех. Дешифратор переводит состояния триггера счетчика в восемь вы- 
ходных, соответствующих счету от 0 до 7. Диаграмма выходных со- 
стояний счетчика К561ИЕЭ (рис. 2.41) сходиа с диаграммой для ИЕЗ 
(рис. 2.38) в части действия импульсов: запрет счета и сброс. Сигнал 
выходного переноса Сзых завершает цикл счета при восьмом тактовом 
импульсе. Положительные фроиты импульсов Свых используются как 
тактовая последовательность для последующего счетчика ИЕ9Э. Таким 
образом, двухкаскадное соединение получается асинхроиным (второй 
счетчик работает от пульсаций Свых), хотя каждый из счетчиков — син- 
хроиный. 
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Рис. 2.40 Счетчик-делитель на 8: 
а — схема ИЕ9Э; б — цоколевка 


Логические состояния и импульсиые переходы счетчика ИЕ9 све- 
дены в табл. 2.18. Длительность тактового импульса должна быть 
больше 250 нс, поэтому максимальная тактовая частота —2 МГц. При 
напряжении питания 5 В тактовая частота не превышает 0,6 МГц. При 
напряжении питаиия 15 В требуется выбрать длительность импульса 
сброса — более 300 ис, время его последействия составляет 275 ис (при 

°напряжении Чии=5 В — оио окажется равиым | мкс). 

Схема симметричного деления иитервалов на число 2<М<8 стро- 
ится аналогично схеме (рнс. 2.39). - 

Микросхема К561ИЕТО (рис. 2.42) содержит два синхроиных дво- 
ичных счетчика-делителя (без дешифраторов). Каждый счетчик осно- 


ван на четырех О-триггерах (рис. 2.42, а). Линии С н ЕС (тактовая н 
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Рис. 2.41. Диаграмма сигналов в счетчике К561ИЕЭ 
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Рис. 2.42. Схема одного счетчика (4) и цоколевка двухканальной схемы 
К561ИЕ!О (6) 
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разрешения тактов) взаимозаменяемые, но отличаются противополож“ 
ными активными уровнями, поэтому можно организовать счет по каж- 
дому фронту такта: по положительному и отрицательному. 

В обычном режиме на вход ЕС следует подавать напряжение вы- 
сокого уровня, поэтому ход счета окажется синхронным с каждым по- 
ложительным тактовым фронтом. Счетчик работает при напряжении 
высокого уровня на входе сброса К. Нулевые уровни на выходах © 
получатся, если на входе асинхронного сброса В будет присутствовать 
напряжение низкого уровня. Из табл. 2.19 видно (вторая строка), что 
напряжение низкого уровня на тактовом входе может быть разрешаю- 


щим, тогда тактовым станет вход ЕС и счетным станет отрицательный 
перепад импульса на входе ЕС, 


Таблица 2.18. Состояния Таблица 2.19. Состояния 


счетчика К561ИЕ9 счетчика из К5ВТИЕТО 
Вход Вход 
Режим — Режим 
в | с | к с | [| в 
В| х|х| 00=04—07=В, РВ, Н| Счетчик работает 
НВ _| Счетчик работает - х|н Код не меняется 
„Н | Н » » Хх г н ь » 
Н| Н| х | Код без изменений н- | н , , 
НН! хх! В » . > `В -_ Н ь » 
нв| | ы > х | х| В| Асинхронный сброс 
Н и Н » » 


Синхронные счетчики можно каскадировать, но двухкаскадная схе- 
ма станет асинхронной. Для этого выход ©3 первого счетчика следует 
соединить со входом ЕС последующего, подав на его тактовый вход С 
напряжение низкого уровня. 

При напряжении питаиия Оив=15 В максимальная тактовая ча- 
стота достигает 4 МГц, минимальная длительность импульса сброса 
80 нс, минимальная длительность импульса разрешения 140 нс (при 
питании Чиш=б В значения этих параметров примерно в 3 раза хуже: 
1,5 МГц, 250 нс, 400 нс). 

На рнс. 2.43 показана диаграмма сигналов на выходах счетчика 
©0—©5 из микросхемы ИЕТО, где дана фазировка тактовых и разреша- 


‚ющих сигналов по входам С и ЕС. Восьмая линия диаграммы (рис. 
2.43) показывает выходной сигнал ©3 (дес.) десятичного варианта (ми- 
кросхема СР4518В) данного счетчика. 

Микросхема К561ИЕ1Т (рис. 2.44) — двоичный, четырехразрядный, 
‚реверсивный счетчик. Его удобно применять для подсчета приращения 
данных, причем несколько корпусов ИЕП можно объединить в много- 
каскадные синхронные либо асинхронные счетчики. На основе этих 
микросхем выполняются синхронные делители частоты. Счетчик имеет. 
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четыре выхода 00—03, входы предварительной записи-установки $0— 
$3, а также вход разрешения этой операции $Е. Вход и выход переноса 


Свх И Свых Имеют активные напряжения низкого уровня. 

Запускающий тактовый перепад С для данного счетчика — положи- 
тельный. Вход сброса данных В — асинхронный. Данные счетчика сбра-. 
сываются в ноль, если ва вход К подается напряжение высокого уровня. 
Для переключения направления счета (на увеличение или на уменьше- 


ние) служит вход 0/Ю (Больше/Меньше). Состояния и переходы счет- 
чика К5бТИЕ!! сведены в табл. 2.20). Микросхема считает, если на 


вход переноса Сьх, а также на входы $Е и К, поданы низкие уровни, 
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Рис. 2.43. Диаграмма сигналов в одном счетчике К561ИЕ1О 


Код на выходах будет возрастать при каждом положительном перепа- ' 


де на тактовом входе, когда на входе 0/О присутствует высокий уро- 
веиь напряжения. Если этот уровень сделать низким, содержимое счет- 
чика будет уменьшаться при каждом положительном фронте на входе 
такта С. 


Таблица 2.20. Состояние счетчика КБОЛТИЕЦ 


Вход 
. _ — Режим 
с Свх оо ЗЕ В 
Хх В х Н Н Не считает 
_г Н В Н Н | Код больше 
_г Н Н Н Н |] Код меньше 
х х х В Н |] Предварительная установка 
х х х х В [Сброс 
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Рис. 2.44. Счетчик 


| К5В1ИЕИ: 
ии ТТ о а — схема 


4, ; 
й б — поколевка 


Синхронное каскадирование счетчиков ИЕП получится, если со- 
единить параллельно тактовые входы и подать сигнал от выхода пере- 


носа Свых первого счетчика на вход переноса Сьх последующего (более 
старшего). Для асинхронного каскадирования требуется соединить 


Свых с тактовым входом С последующей микросхемы. 
Чистый, без сбоев тактовый сигнал для последующего счетчика по- 


лучится, если на входе 0/Б сигнал меняется в момент присутствия на- 
пряжения высокого уровня на тактовом входе. 

Микросхема К561ИЕ14 (рис. 2.45) — четырехразрядный реверсив- 
ный счетчик. Он может работать как двоичный и как десятичный де- 
литель. Внутренняя структура счетчика для увеличения быстродействия 
снабжена схемой ускоренного перноса. 


ПИ. КОБГЛАТ 
Я 


Рис. 2.45. Счетчик К561ИЕ!14: 


а — цоколевка; б — схема организации раздельных входов 


Счетчик имеет четыре раздельных выхода ©0—03 и выход перено- 
са Свых. Вход тактовых импульсов С единый для счета на увеличение 
и уменьшение. Чтобы организовать раздельные тактовые входы Со 
(на увеличение) и Ср (на уменьшение), требуется на дополнительной 


микросхеме КБ61ЛА7 (Й) собрать В$-защелку (рис. 2.45,6). Если на 
вход Ср данной схемы поступит сигнал высокого уровня, вход пере-. 


ключения направления счета Ц/О счетчика ИЕ! получит напряжение 
низкого уровня и счет будет уменьшаться. На другом выходе С схемы 
(рис. 2.45,6) формируется едииая тактовая сетка, которую следует по- 
дать на вывод 15 ИЕ!4. 

Запрещается счет, т.е. действие тактовых импульсов, с помощью 
высокого уровня на входе переноса Сьх (это же вход: «Запрет такта»). 
С помошью входа разрешения предварительной записи $Е (когда на 
нем присутствует напряжение высокого уровня) можно записать в 
счетчик начальный код, воспользовавшись входами 50—53. Если на 
эти провода поданы напряжения низких уровней, то соответствующие 
разряды получают нулевой отсчет. Если на входах Сьх и ЗЕ присутст- 
вуют иапряжения низких уровней, счетчик дает приращение (умень- 
шение) содержимого на | при каждом положительном тактовом пере- 
паде, 
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На выходе переноса Сзых нормальное напряжение высокого уров- 
ня. Оно переключается к низкому уровию, если в режиме «больше» счет 
стал максимальным (или минимальным в режиме «меньше»). В это вре- 
мя иа входе С,; сигнал разрешающий, т.е. напряжение низкого уровия. 
Если вывод С»х не используется, его надо подключить к нулю. 


Счет будет вестись в двоичном формате, если на входе В/О (Би- 
нариый/Децимальный) присутствует напряжение высокого уровня. Счет 
будет десятичным, если на вход В/> подано напряжение низкого уров- 
ня. Наконен, счетчик увеличивает содержимое, если на зход Ч/Б 
(Больше/Меньше) подается напряжение высокого уровня. При напря- 


жении низкого уровня на входе Ц0/) счет уменьшается. 

При параллельном соединении тактовых входов нескольких счет- 
чиков К561ИЕ!4 получим быстрый синхронный счет. В асинхронном 
режиме многокаскадный счетчик работает медленнее. Максимальная 


Таблица 2.21. Сигиалы управления счетчиком К561ИЕ16 


Вход управления Сигнал Режим 


Бинарный/Децимальный 1 (В) Двоичный счет 
(В/О) 0 (В) Десятичный счет 
Больше/Меньше | Счет на увеличение 
(0/0) 0 Счет на уменьшение 
Разрешение установки 1 Прием от параллельных входов 
(5Е) 

0 Нет приема 
Вход переиоса (запрет так- 1 После тактового перепада не 
товых импульсов} считает 
(Сьх) 0 Считает 


тактовая частота для счетчика КБ6!ИЕ14 2 МГц (при Шил=10 В}, 
время установления режимов после их переключения — более 460 нс, 
длительность времени импульса предварительной записи но входам 
$0—53 не менее 320 ис (660 нс при напряжении питания 3 В). Сигналы 
управления для счетчика К561ИЕ14 сведены в табл, 2.21, 

Микросхема К561ИЕ16 (рис. 2.46) содержит 14-разрядный асин- 
хронный счетчик (счетчик пульсаций), дающий на своих выходах ©&0— 
013 16384 двоичных отсчетов (сравните со счетчиком К176ИЕбЗ, рис. 
2.36, г). Счетчик имеет выходной каскад, формирующий (обостряющий} 
тактовые импульсы. Схема входной части счетчика (формирователь и 
первый триггер со схемой мастер-помощник) показаны на рис. 2.46, 6. 
Выходной провод ©0 получает сигнал от буферного инвертора. 

Счетчик сбрасывает выходные сигналы в нуль при напряжении вы- 
сокого уровня на входе сброса В. Содержимое счетчика увеличивается 
согласно каждому отрицательному перепаду тактового импульса. Мак- 
симальная тактовая частота достигает 3 МГц, длительность импульса 
сброса должна превышать 550 нс. 

Микросхема К561ИЕ19 (рис. 2.47) — пятиразрядный синхронный 
счетчик по схеме Джонсона. От каждого триггера счетчика сделан ин- 
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Рис. 2.46. Счетчик К5б1ИЕ16б: 


а — цоколевка; 6 — схема одного двухступенчатого триггера из этого счетчика 
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Рис. 2.47. Счетчик К5б1ИЕ19: 


Я — схема; б — цоколевка 
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Рис. 2.48. Диаграмма сигналов в счетчике КБ61ИЕ!9 (@) и присоеди- 
нение дополнительных элементов, чтобы получить деление на нечетное 
число (6) 


версный выход (00—04 (через буферные инверторы). Счетчик имеет 
пять входов предварительной записи. (установки) $0—$4, тактовый 
вход С, вход последовательных данных Ю, а также вход сброса ВЮ. 
Входами $0—54 можно воспользоваться, если подать сигнал разре- 
шения установки (высокий уровень) на вход $Е. 

На рис. 2.48, а приведена диаграмма сигналов на выводах счетчика 
ИЕ!9. Ноказанная фазировка выходных импульсов 00—04 позволяег 
строить на базе ИЕ19 каскады деления частоты на число М, где 2<М< . 
<10. Для деления на четное число (М№=2, 4, 6, 8, 10) добавочные эле- 


менты не нужиы. Требуется только присоединить ко входу О выход 05 
при делении на 10, (4 — на 8, 03 —на 6, 02 —на4и 01 — на 2, При 
иеобходимости деления на нечетное число ко входу надо присоединить 
через двухвходовый элемент И два выходных сигнала, выбрав их со- 
гласно рис. 2.48,6. Максимальная тактовая частота для счетчика 
2 МГц, максимальное время установления выходных сигналов — 300 нс, 


2.9. РЕГИСТРЫ КМОП 


Среди многофункциональных микросхем среднего уровня ин- 
теграции, выполненных на логических элементах КМОП, популярны 
четырех, восьми и двенаднатиразрядные регистры. Номенклатура ре- 
гистров КМОП разных серий сведена в табл. 2.29. Микросхема ИРО 
содержит два- четырехразрядных последовательных регистра, ИР9— 
четырехразрядный, последовательно-параллельный регистр, ИРб — уни- 
версальный двунаправленный весьмиразрядный шинный регистр с по- 
следовательным и параллельным входами, Двенадцатиразрядный ре- 
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Таблица 29.22, Регистры КМОП 


Номер микросхемы 


Серия Обозначение - 
2 6 9 10 12 13 
к176 ИР -- + К564 
К561 +. = -- -- 
С04000 А — 55 6 фо 
©4000 В — — — — — 108 — 
ММ54С — — — — — — 905 


гистр ИР13 необходим для построення АЦП по схеме последовательиого 
приближения (сравните с микросхемой К155ИР17). Микросхема ИРШЮ 
содержит четыре отдельных регистра. 

Микросхемы К176ИР? и К561ИР?2 (рис. 2.49) содержат по два не- 
зависимых четырехразрядных регистра сдвига. Каждый регистр имеет 
четыре выхода ©) от каждого триггера. Все триггеры регистра двухсту- 
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Рис. 2.49. Регистр КБ61ИР2 (а) и его цоколевка (6) 


пенчатые, О-типа. Данные в регистр вводятся через последовательный 
вход О. Регистр имеет вход тактовых импульсов С, причем данные 
принимаются от входа Б первого триггера и сдвигаются на один такт 
вправо после каждого положительного тактового перепада на входе С. 
Сброс в нуль данных на выходе О регистра получится, если на вход 
асинхронного сброса К подать напряжение высокого логического 
уровня. 

Состояния каждого регистра из состава ИР2 отображены в табл. 
2.23. Четыре выхода регистра позволяют преобразовать последователь- 
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Таблица 2.23. Состояния регистра из микросхемы К561ИР2 


Вход . Выход 
с р | в о ©, 
г Н Н Н Он 
—Г” В н В О-1 
„Г х Н ©! Без изменения Оп 
х х В н Н 


ный код, принимаемый по входу О, в параллельный, на выходах ©0— 
03, отображаемый через четыре такта. Из одного корпуса ИР2 можно 
сделать 8-разрядный регистр-преобразователь, соединив последователь- 
но оба регистра микросхемы, у 
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Рис. 2.50. Двунаправленный шинный регнстр К561ИР6: 


4 — схема; б — цоколевка 


Тактовая частота регистров достигает 2,5 МГц, но для устойчивого 
переключения триггеров на минимальной частоте длительность такто- 
вого перепада не должна превышать [5 мкс, 

Микросхема К561ИР6б — 8-разрядный, двунаправленный шиниый 
регистр со входами и выходами как параллельными, так и последова- 
тельными. Структурная схема и цоколевка регистра К5б1ИРб показаны 
на рис. 2.50. Регистр имеет: последовательный вход данных $1, такто- 
вый вход С, вход ЕА разрешения линиям А, входы переключения асии- 
хронного и синхронного режимов А/$, а также параллельного и после- 
довательного — Р/5. Имеется также вход управления А/В, на который 
подается сигнал, разрешающий прием данных от 8-разрядных шин А 
или В. Каждый из восьми разрядов регистра имеет два двунаправлен- 
ных входа-выхода данных (всего 16), В зависимости от сигнала на 
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входе А/В выбираются для работы с данными 8 линий А или 8 ли» 
ний В. 

Регистр К561ИРб применяется: для параллельного обмена инфор- 
мацией между двумя 8-разрядными шинами данных Аи В; для пре- 
образования последовательных данных в параллельные перед загрузкой 
их в шины А и В; для накопления и рециркуляции данных; для преоб- 
разования параллельных данных, пришедших по каждой шине, в по- 
следовательные, выходящие по одному проводу. 
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Рис. 2.51. Внутренняя схема регистра К561ИРб (а) и схема ключа ком- 
мутации (6) 


Внутри схемы регистра (рис. 2.51, а} все триггеры двухступенчатые, 
О-типа с отдельными входами такта для ступеней «мастер» (вход Сы) 
и «помощник» (вход Си). Сложная тактовая последовательность, гене- 
рируемая внутри микросхемы, позволяет надежно переносить данные 
из первого триггера во второй как в синхронном, так и асинхронном 
режимах. Для того чтобы переключать направления записи данных на 
входы О-триггеров и съема данных с их выходов © (далее — после ин- 
верторов), в схеме регнстра используются ключи коммутации. Логика 
работы такого КК показана на рис. 2.51, 6. 

Еслн рассмотреть часть схемы (рис. 2.51, а} «Разряд 1», можно 
обнаружить, что один КК коммутирует последовательные данные от 
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Рис. 2.52. Схемы применения регистра К561ИРб: 


а- 16-разрядный регистр; б— другая схема 16-разрядного регистра: в — фазод» 
вый компаратор 


входа $1 согласно сигналу управления, пришедшему на вход «Парал- 
лельно/Последовательно» (Р/5). По два КК обслуживают выводы А0 
и ВО. Нетрудно видеть: если замкнуть левые ключи этих пар, провода 
А0 и ВО станут входами (правые КК должны быть разомкнуты). Если 
поменять состояние этих пар КК, провода АО и ВО станут выходами, 
Реальио решается иная задача; все провода А и В по командам долж- 
ны стать входами или выходами. Для такого переключения на вход А/В 
подается напряжение нужного уровня, а фазы переключения левых и 
правых КК выбраны противоположными. 

Рассмотрим режим работы регистра ИРб. Параллельная работа 
регистра разрешается, если на вход Р/З подано напряжение высокого 
уровня. В регистр данные прн этом поступают синхронно с положитель- 
ным тактовым перепадом, если на входе переключення режимов асин- 
хронного и синхронного А/5 присутствует напряжение низкого уровня. 
Если на входе А/З напряжение высокого логического “уровня, режим 
приема становится синхронным и не зависнт от тактовых перепадов. 

Вход переключения шин А/В меняет назначение линий А и В. Если 
на входе А/В — иапряжение высокого уровня, линии А становятся вхо- 
дами, линии В — выходами регистра. Подав на вход А/В напряжение 
низкого уровня, меняем направление потока параллельных данных: 
они будут приниматься линиями В, а линии А станут выходами. Поль- 
зуясь входом ЕА разрешения линиям А, можно питать данными от 
одной шины несколько регистров К561ИР6. Линии А будут подключены 
(разрешены), если на вход ЕА подано напряжение высокого уровня. 
Данные в регистре зафиксируются, если сигнал на входе А/В будет вы- 
сокого, а на входе ГА — низкого уровня. . 

`Регистр работает в последовательном режиме, если на вход Р/5 
подано напряжение иизкого уровня. Данные через последовательный 
вход $1 будут продвигаться по регистру синхронно с каждым положи- 
тельным перепадом на тактовом входе. Вход А/З запрещается внут- 
ренней схемой, поэтому невозможен асинхронный последовательный 
режим. 

Последовательно записанные в регистр данные отображаются на 
линиях А (если на входе А/В присутствует напряжение высокого уров- 
ня) или на линиях В (на входе А/В — напряжение низкого уровня, а 
ца входе ЕА — высокого). Все возможные 12 режимов работы регистра 
ИРб сведены в табл. 2.24. Тактовая частота для данного регистра мо- 
жет превышать 3 МГц. 

Регистр К561ИРб пригоден для построения многих устройств: ре- 
гистры сдвига (влево и вправо) с параллельной и последовательной за. 
грузкой, регистр хранения адреса, шинный регистр в системе, генератор 
псевдошумовых последовательностей, кольцевой или синхронный счет- 
чики. На рис. 2.52 показаны три примера применения регистра К561ИР6. . 
Шестнадцатиразрядный регистр (рис. 2.52, а} Может работать в режи- 
мах: параллельный прием — последовательная выдача, последователь- 
пый прием — параллельная выдача и последовательные как прием, так 
и выдача данных. Переключение этих режимов осуществляется соглас- 
но данным табл. 2.24 с помошью сигналов, даваемых по двум входам 
Р/$, А/$. 
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Таблица 2.24. Режим работы регистра К561ИРб 


Вход 


Режим 
ЕА | Р/з | Ав | 4/5 


Н Н х Последовательный синхронный ввод данных; 

данных на параллельных выходах А нет 

х Последовательный синхронный ввод данных; 

данные появляются на выходах В 

Параллельный режим синхронных входов В; 

данных на выходах А нет 

Параллельный режим асинхронных входов В; 

данных на выходах А нет 

Параллельные входы данных А отключены; 

параллельные данные на выходах В; данные 

синхронно рециркулируют 

Параллельные входы данных А отключены; 

есть данные на выходах В; данные асин- 

хронно рециркулируют 

Н х Синхронный последовательный ввод данных; 
’ есть данные на параллельных выходах А 

х Синхронный последовательный ввод данных; 

есть данные на выходах В 

Входы В синхронно параллельно принимают 

данные; на выходах А есть данные 

Входы В асинхронно принимают данные; на 

выходах А есть параллельные данные 

Входы А снихронно параллельно принимают 

данные; на выходах В — параллельные дан- 

ные 

В В В В Входы А асинхронно принимают данные; на 

выходах В — параллельные данные 

О ООО ООО ЗОО ОО 
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На рис. 2.52, 6 показан 16-разрядный регнстр с последовательным 
входом и параллельными выходами по шннам А или В. Шины выбнра- 
ются с помошью входов: А/В и разрешение ЕА, еслн уровни на них 
устанавливаются согласно первому и третьему столбцам табл. 2.24. 

На рис. 2.52, в показана схема фазового компаратора ФК, постро- 


енного с помошью четырех двухвходовых инверторов И и двух первых 
каскадов регистра КБ61ИР6б. На выходе ФК появится напряжение Ои.н, 
если частота # <, и нуль, еслн #>Ъ. При равенстве частот Нн = на 
выходе присутствует симметричный меандр. Фазовый компаратор та- 
кого типа удобен для цифровых устройств с фазовой автоподстройкой 
(см. описание микросхем К564ГГ] и СО4046, рис. 2.73, а, фазовый ком- 
паратор ФК2 соответствует схеме рис. 2.52, в). 

Микросхема К561ИРУЭ представляет собой четырехразрядный по- 
следовательно-параллельный регистр. Его схема показана на рис. 2.53. 
Здесь используются ключи коммутацин КК, аналогнчные ранее изучен- 
ному (см. рис. 2.51,6). Регистр К561ИР9Э имеет два последовательных 


входа Ти К. Если их соединить вместе, получим простой О-вход. Соб- 
ственно регистр построен на О-триггерах. Они соеднняются с помощью 
КК последовательно, если на вход переключения Р/$ (Параллельно//Ло- 
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следовательно) подано напряжение низкого 
уровня. Если на входе Р/5 присутствует на- 
пряжение высокого уровня, ключи коммутации 
размыкают последовательную связь триггеров, 
но к их О-входам подключаются линии парал- 
лельной загрузки регистра 20—03. В случаях 
последовательной и параллельной загрузки 
информация может продвигаться по регистру 
согласно с положнтельным перепадом на так- 
товом входе С. Вход сброса В у регистра 
К561ИР9— асинхронный. Регистр имеет асин- . 
хронный вход Т/С, логическим сигналом на ` 

котором переключается вид выходного кода: на 8) 

выходах (©0—03 могут быть прямой или до- ` 
полнительный коды. Для получения прямого Рис. 2.53. Регистр 
кода Т на вход Т/С следует подать напряже- К561ИР9 (@) и ето 
ние высокого уровня, при напряженин низкого  цоколевка (6) 
уровня — код дополнительный С по отноше- 

нию к хранящемуся в О-триггерах. 


Время установления сигналов по входам }, К должно быть менее 
250 нс, длительность тактового импульса большей или равной 950 нс, 
а импульса сброса — 200 нс. . 

Микросхема К176ИР1О содержит четыре отдельных регистра (рис. 
2.54). Два из ннх — четырехразрядные, два — пятиразрядные, имеющие 
выход и от четвертого разряда. Для всех регистров шина тактовых 
импульсов С — общая, однако каждый регистр имеет независимый 
путь данных от входов 01—04 до выходов @1—04. 

Данные продвигаются по регистрам в момент отрицательных пе- 
репадов тактовых импульсов. Устанавливая между выводами микро- 
схемы перемычки, можно реализовать регистры с числом разрядов: 4, 
5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18. 

На рнс. 2.54,б показана функциональная схема одного О-триггера 
из К176 ИР. Здесь, как и в предыдущей схеме К561ИР9, используют- 
ся двухтактные ключи последовательной коммутации КК; тактовые 
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сетки С и С вырабатываются внутренней схемой. Если 201.2 замкнут, 
инверторы 001.3 и 201.4 образуют кольцо-защелку. 

Регистр К176ИР10 обеспечивает сдвиг сигнала с тактовой частотой 
до 5 МГц. Ои удобеи как основа регистрового ЗУ. 
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Рис. 2.54, Микросхема К176ИР10 с четырьмя регистрами (а), схема 
одного О-триггера (6), цоколевка ИР1О (в) . 
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Рис. 2.55. Регистр последовательного прибли- 
жения К564ИР13 


Микросхема К564ИР!3 (рис. 2.55) — две- 
надцатиразрядный регистр последовательного ИФИРВ 
приближения. Его можно использовать для 
построения ПАП и АЦП на цифровой базе как 
КМОП, так и ТТЛ. Этот регистр может рабо- 
тать так же, как накопительный, либо как ре- 
гистр, повторяющнй одну и ту же (рутинную) 
управляющую программу. Регистры ИР13 при- 
годны для наращивания их емкости. Они рабо-. 
тают как в непрерывном, так и старт-стопном 
режимах. В схемах ЦАП резистивные матри- 
цы В—2ЕВ можно (с некоторыми условиями) 
подключать непосредственно к выходам регистра ИР13 без мнкросхе- 
мы аналоговых ключей. 

Регистр (см. рис. 2.55) имеет тактовый выход С, последовательный 


вход О, куда подаются входные данные, вход разрешения регистру Е. 
Вход Е применяется при наращивании числа разрядов. Если оно не 
требуется, вход Е прнсоеднняется к нулю. Когда на входе Е присутст- 
вует напряжение высокого уровня (1), на выходе 011 появляется ло- 
гическая | и преобразование запрещается. Выход ©11 — прямой для 
старшего значащего разряда (СЗР); имеется-и инверсный выход СЗР, 
т.е. 011. Регистр имеет выходы каждого из 12 разрядов; от @0 (млад- 


ший ЗР) до ©! (СЗР). Вход $1 -— стартовый, задерживающий. Он 
служит для запуска цикла преобразования. Преобразование начнется, 


если на вход 54 поступит напряженне низкого уровня в момент по- 
следиего периода единицы на входе С. При этом на выходе ©11 (СЗР) 
появляется напряжение низкого уровня, на всех остальных (00— 
010) — напряжение высокого уровня. Этот момент соответствует на 
диаграмме (см. рис. 2.58) положительному фронту импульса | из так- 
товой последовательности С. Последовательность импульсов, поступа- 
ющих на вход О (на рис. 2.58 показана последовательность, у которой 
чередуются высокие и низкие уровии на входе О) сихронно с такто- 
выми пернодами, с задержкой на один период тактового нмпульса за- 
писываются в разряды регистра (от ОШ к 90). На последователь- 
ном выходе данных ОО входная последовательность задерживается на 


один период тактовой последовательности. На выходе ФСС окончание 
преобразования отображается отрицательным перепадом (см. рнс. 2.58). 

Диаграмме (рис. 2.56) соответствует табл. 2.25, где перечнслены 
все состояния на 14 периодов тактовой последовательности импульсов 
на входе С. Пятнадцатая строка табл. 2.25 показывает, что при напря- 
женни высокого уровня на входе Е преобразования запрещаются. Для 
запуска регистра необходимо, чтобы совпало присутствие напряжений 
низкого уровня на входах Е и $+. В схемах АПП на вход О поступает 
решение от компаратора: оставить илн стереть единицу в данном раз- 
ряде. . ; 

При напряжении: 5 В время задержки от входа С до выходов 
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Таблица 2.25, Состояния регистра К56б4ИР13 


к Вход Выход _ 
=. 19) 5 Е 19.) ОИ ©10 99 08 67 96 ©5 64 ©3 62 ©1 ©0 се 
0 х Н Н х х х х х х х х х х х х х | х 
1 ри | В Н х Н В В В В В В В В В В В В 
2 010 В Н РитЬН Н В В В В В В В В В В В 
31 09 В Н рЮ!ри рю НН В В в в В В В В В В 
4 08 В Н ре |ри рю рН В В В В В В В В В 
5 [07 | В н | 108 [ри 00 109 08 н вв В В В В В] в 
6 06 В Н 7 | ри 0 09 18 17 Н В В В В В В В 
7 025 В Н 6 [ри 210 109 108 107 06 Н В В В В В В 
8 24 В Н 05 |рИ ОЮ 09 18 107 06 15 Н В В В В В 
9 23 В Н 4 |2И 110 09 108 107 06 105 14 Н В В В В 
10 02 В Н оз [ри рю 109 108 07 106 5 104 53 Н В В В 
и 1 В Н 22 ри 010 109 108 17 106 105 104 13 102 Н В В 
12 0 В Н 21 | ри р 109 18 107 106 0105 14 13 102. м Н В 
13 х В Н ро |ри 00 19 18 17 16 105 14 13 02 [м 0 Н 
14 х х Н х |ри рю 109 108 107 06 105 м 153 12 ы 00 Н 
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Рис. 2.56. Диаграммы для регистра К564ИР13 


900—011 и 00, @СС не превышает 350 нс (при питании 10 В —не бо- 
лее 150 нс). Минимальная длительность тактового перепада должна 
превышать 250 нс для иапряжения питания 5 В и 100 ис для 10 В 
(соответственно, максимальная тактовая частота 2 и 5 МГц). При 
напряжении питания 15 В регистр ИР!3 потребляет статический ток 
не более 0,3 мА. 

В схемах АЦП (рис. 2.57) регистр К564ИР13 может обслуживать 
микросхему ключа токов, которые замыкаются как при входных напря- 
жешиях низкого, так и высокого уровня. Чтобы получить пределы 
ошибки АЦП в зоне =1/2 от значения ступеньки МЗР, на вход компа- 
ратора полезно подавать смещение. Если аналоговые ключи внешней 
микросхемы имеют активное напряжение высокого уровня, входу ком- 
паратора надо дать сдвиг вверх на 1/2 ступеньки МЗР. При активном 
напряжении низкого уровня требуется дать смещение вниз на —1/2 
ступеньки МЗР, 
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Если регистр используется для преобразовання двуполярного сиг- 
нала, при котором нуль выходного кода приходится посередине напря- 
жения шкалы, компаратору следует дать опорное напряжение смеще- 
ния на 1/2 напряжения шкалы. Выход ©11 в двуполярном включении 
можно использовать как знаковый разряд, поскольку ступенька СЗР 
соответствует половине напряжения шкалы. Напряжения высокого и 


низкого уровня на выходе 411 будут соответствовать полярности вход- 
ного сигнала. 
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Рис. 2.57. АЦП на базе К564ИР1З: 
а — 12-разрядный; б -- 8-разрядный 


Если К564ИР13 включен для непрерывного преобразования, при 
первой подаче питания схема может не запускаться. В этом случае 


необходимо на вход старт $ подать через элемент ИЛИ снгналы от 


выхода ОСС и от соответствующего длине слова выхода регистра (см. 
рис. 2.57, 6). 

На рис. 2.57, а показана схема 12-разрядного АЦП, где от выхо- 
дов регистра непосредственно берутся токи питания для резистивной 
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матрицы К—2В (здесь №Р=50 кОм). Регистр работает непрерывно 
циклически, для этого выход ОСС соединеи со входом $4. Чтобы не 
допускать ошибок в СЗР, для питания трех старших входов матрицы 
используются дополнительные усилители стекающего тока (схемы 
ПУЗ, ПУ4): три для разряда ©11, два — для 010 и одни — для 09. 
Регистр питается от источника опорного напряжения Цоп=10 В (это 
напряжение шкалы). 

На рис. 2.57,б приведена схема 8-разрядного АЦП, где сигнал 
окончания преобразования берется от выхода 03. 


2.10. ДЕШИФРАТОРЫ КМОП 


Микросхемы КМОП среднего уровня интеграции, содержащие 
на кристалле дешифраторы ИД и ИД5, позволяют преобразовывать 
четырехразрядные двоичные коды в десятичные, гексадецимальные, 
восьмеричные коды, а также иепосредственно отображать данные на 
семисегментном индикаторе, На этих микросхемах можно строить мно- 
годекадиые дешифраторы. 

Микросхема К561ИДТ (рис. 2.58) — универсальный  дешифратор, 
Он применяется для преобразования входиого четырехразрядного двоич- 
но-десятичиого кода в десятичный или четырехразрядного двоичиого в 
октальный. Дешифратор К5б!]ИД1 имеет десять выходов (при окталь- 
ном, восьмеричном коде используются восемь выходов), а также четыре 
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Рис. 2.58. Дешифрагор КБбТИДТ (а) и его цоколевка (б) 
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входа А—Р (для получения октального кода необходимы только три 
входа А—С). Вход О, если на нем напряжение высокого уровня, ис- 
пользуется как запрещающнй при октальном преобразовании. Если 
вход Р не используется, на него следует подать ноль напряжения. Все 
состояния дешифратора ИД! перечислены в табл, 2.26, где А — вход 
младшего разряда. 


Таблица 2.26. Состояния дешнфратора К5б1ИД1 


На рис. 2.59 показана схема пре- 
образователя четырехразрядного кола 


Вход Выход 
о св А 0 © 9 03 094. % 09 97 8 9 
нннн вннннннннн 
ннн в я в нннннннн 
ннвн нн в ннннннн 
НН в в ннн в нннннн 
нвнн нннн в ннннн 
нв н в нннннв нннн 
нНнв вн ннининн нв ннн 
Н в В в ннннн НН в нн 
вннн нннннннн в | 
внн в нннннннн пн в 
внвн нннннннн в Н 
вн в В нннннннннн в 
ввнн ннннннннНн в Н 
в вн в ннннннннн в 
вв вн нннннннн в н 
в в в В нннннннн НН в 
77 Рис. 259. Преобразователь четырех- 
в 5 в разрядного Кода р , 
ы 
2 Время задержки распространения 
< |2! 3 от входов до выходов не превышает 
з 4 290 нс, время установлення — менее 
& 2 5 150 нс. 
7 
8 
9 
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Вых об 


в десятичный нли шестнадцатирич- 
ный, Т. е. гексадецнмальный. Для 
этой схемы дана таблица кодов. В 
табл. 2.27 в первых четырех колон- 
ках, ОА последовательно перечис- 
лено 16 возрастающих состояний 
двоичного кода от 0000 до 1111, По- 
следующие две колонки отведены 
гексадецимальным кодам: двоичному 
и коду Грея, колопки 7...10 содер- 
жат четырехразрядные десятичные 
коды: код «без трех», код Грея «без 
трех», код Айкена, код формата 4— 
2—2—1. В колонке номеров выходов 


Гексадени- 
мальный код 


—_—_———диии—ы— 


Таблица 2.27. Состояния дешифраторов К561ИДЕ в схеме (рис. 2.61) 
Вход 
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указаны выходные высокие уровни. Выбрав номер выхода М 
(от 0 до 15), по строке, где зафиксировано, что на этом вы- 
ходе появилось напряжение высокого уровня, можем определить, какая 
цифра соответствует в данной ситуации каждому из шести вышепере- 
численных кодов. В кодах «без трех» не используются три комбина- 
ции, где мало младших едиииц В (или наоборот, мало младших ву- 
лей Н). 

Микросхема К564ИД5 — это сложный дешифратор, обеспечиваю- 
щий экономичную работу жидкокристаллического семисегментного ин-. 
дикатора (ЖКИ). С помощью этого дешифратора можно строить уззы 
дисплеев общего применения, настольных и настенных часов, промын!- 
леиных панельных измерителей, мультиметров, автомобильных приборов. 


с0биг уробиеи 


Усилители 
© 
и сегменты цидика тора 


< 


Рис. 2.60. Дешифратор К564ИД5 (а) и его цоколевка (6) 


Выходиые усилители дешифратора позволяют выдавать на индикатор 
перемениое напряжение с амплитудой, в 2 раза превышающей напряже- 
ние питания (при этом не требуется включать разделительные конден- 
саторы). Повышенное напряжение необходимо для болыних по размеру 
индикаторов, 

На рис. 2.60, а показана структурная схема дешифратора. Здесь 
четырехразрядный входной код (А==20, В==2, С=2%, р=23) подается 
на триггеры-защелки, фиксирующие его. Если на входе строба (разре- 
шения) Е подано напряжение высокого уровня, данные будут переда- 
ваться от входов А—П) далее, к выходам а—в. Напряжение низкого 
уровня иа входе Е защелкивает данные, кроме того, могут оставаться 
выбранными соответствующие сегменты нидикатора. 

От входных защелок данные поступают ина схему сдвига уровней, 
у которой есть дополнительный вход переменного напряжения. Схема 
слвига уровия позволяет расширить в сторону отрицательной полярио- 
сти амплитуду переменного сигнала на индикаторе. С этой целью у 
микросхемы сделан вход отрицательного напряжения — Ола. С им- 
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Таблица 2.28. Состояния дешифратора К564ИД5 


Вход Выход . 

Инда- 
р с В А а ь с а е : катор. 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5 
0 1 1 0 1 0 1 1.1 1 1 6 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 
1 0 00 1 1 1 1 1 1 1 8 
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
1 0 1 0 о 0 0 1 1 1 0 т. 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 Н 
1 Е 0 0 1 1 0 0_ 1 1 1 Р 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 В 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 — 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 


пульсами увеличенной амплитуды работают дешифраторы и семь уси- 
лителей сигиалов сегментов (а—Р). 

Соответствие изображений на иидикаторе входиому коду показано 
в табл. 2.28. «Зажигание» сегмеитов осуществляется с помощью входа 
Е, сигнал на котором может перевести выходные сигналы сегментов 
на высокий или низкий уровни либо подать на них переменные прямо“ 
угольные импульсы, 


НЕЁ °_ 
Рис. 2.61. Подключение ЖКИ к дешифратору 
К564иД5 
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Если на входе Е — напряжение низкого уровня, на выходах выби- 
раемых сегментов появятся напряжения высокого уровня. При напря- 
женни высокого уровня иа входе Е выходные напряжения низкого 
уровня появятся иа сегментах, которые выбираются с помошью кода. 
ина входах А-П. Поскольку выходы а—е инверсные по отношеиию ко 
входу Е, переменное напряжение, поданное на вход Е, окажется на 
выходах сегментов в противофазе, 

На рис. 2.61 показано подключение к дешифратору К56б4ИД5 семи- 
сегментного ЖКИ. Амплитуда перемениого напряжения на сегменте 
будет соответствовать сумме Ч„рс--Чипэ. Выходные сигналы АО 
могут иметь ТТЛ-уровнн. Частота переменного сигнала Е выбирается 
ниже верхнего предела частоты для ЖКИ (например, 30...200 Гц). 


2.11. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КМОП 


Микросхемы средней интеграции (рис. 2.29) применяются 
`для узлов, выполняющих как простые арифметические операции, так и 
вспомогательные логические (например, проверЁа на четность). Сум- 
матор ИМ]! может складывать два четырехразрядных двоичных числа. 
Имеется микросхема для проверки принимаемого кода на четность 
(СА1), либо для посылки в линию связи служебного разряда контроля 
четности. С помошью цифрового компаратора ИП? можно сравнить 
два четырехразрядных числа. 


Таблица 2.29. Арифметическо-логические схемы КМОП 


Серии и номера микросхем 
Обозначение, функция 


к176 | кб: | к5б4| ср400бл | сБаюов | мс 

Дешифраторы: 

ид! т 28 — —_ 

ИД + — 56 — 
Сумматор ИМ1 ии - 08 08 — 
Схема проверки четности | - — -— 1458 1А 
СА1 
Схема сравнения ИП? | - — 14585А 
АЛУ ИПЗ - -- — 181 — 
СУП ИП4 -- — 182 — 
ОЗУ РУ? | 61 — — 


Универсальные свойства имеет арифметическо-логическое устрой- 
ство АЛУ ИПЗ. С помощью кодов управления его можно перевести 
в режим выполнения одной из 32 функций (16 логических и 16 ариф- 
метических, включая вышеупомянутое суммирование; АЛУ имеет также 
выход компаратора). . 

Поскольку для увеличения емкости собственно вычислителя (его 
называют центральное процессорное устройство — ЦПУ) приходится 
соединять, например, четыре четырехразрядных АЛУ как четыре сум- 
матора, то для обеспечения быстрого параллельного суммирования не- 
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обходима микросхема ИПА, содержащая схему ускоренного переноса 
СУП. 

Принцип действия ОЗУ можно изучить на примере матрицы 2581 
бит РУ2. 

Микросхема К176(К561) ИМ! (рис. 2.62) — это сумматор, содержа- 
щий четыре узла поразрядного суммирования (полные сумматоры) и 
параллельную схему ускоренного переноса (выход Свых). Такая струк- 
тура повышает быстродействие многоразрядных арифметических узлов, 
состоящих из нескольких сумматоров ИМ1. Сумматор имеет четыре 


ПИ-РРА- АББТИМТ 


Рис. 2.62. Сумматор КБОИМ1 (а) _ Рис. 2.63. Схема сумми- 
и его цоколевка (6) ровапия двух 16-разряд- 
вых слов 
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пары входов А0, В0—АЗ, ВЗ, иа которые подаются два четырехраз- 
рядлных слова А и В. От предшествующего сумматора на вход Сьх мож- 
но принимать сигнал переноса. Кроме сигнала ускорениого переноса 
Свых, На выходе сумматора присутствуют четыре разряда суммы 50— 
53. -^ 

Состояния сумматора ИМ! сведены в табл. 2.30, На рис. 2.63 по- 
казана схема суммирования двух 16-разрядных слов АО—А15 и ВО— 
В15. В схеме (рис. 2.64) два сумматора ИМ1 работают как преобра- 
зователь двоично-десятичного кода формата 1—2—4—8 в двоичный, 
семиразрядный. 


Входной код 
млайчая старшая 
декада бркава 

248 024080 
Ёд—д——_Щ—_. =—_— 


= 


7 

Аб 80 А! 87 А? 82 #5 85 

их КУБЛИМ7 (вых 
50 51 52 "| 


Г 
Се ‚5 


9 А0 80 АТ 8! 42 82 АЗ 88 
бк КИМ! 
51 


. Вехой дёецчного 09а 
Рис. 2.64. Сумматор КБб! ИМ в схеме преобразования ко- 
дов 


Время фх.р,ер сигнала от входов Ар, В; к выходу 5, а также от 
выхода Сьх до $; не более 325 нс (питание 10.В). Время установле- 
ния высокого или низкого уровней сигнала на выходах суммы 550 нс. 
При напряжении ОЧип=5 В значения этих времеииых параметров 
удваиваются. 

Микросхема СО401018В — девятиразрядное устройство проверки на 
четность (рис. 2.65), принимающее восьмиразрядный код 20—Р7, а по 
девятому проводу контрольный разряд 08. Схема имеет два выхода: _ 
четный О и нечетный Оч. На отдельный вход Е может подаваться 


сигнал запрета. При напряжении высокого уровня на входе Е оба 
‚выходных сигиала переходят на низкий уровень. Состояния на входах 
и выходах схемы проверки на четность сведены в табл. 2.31. 
Устройство применяется либо для проверки четности, либо как 
тенератор разряда четности. В первом случае проверяем принятое 
8-разрядное слово на четность, сравнивая сумму его единиц © конт- 
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Таблица 2.30. Таблица 231. Состояния схемы проверки 


Состояния сумматора четности С040101В 
К51ИМ1 _ 
ООО Вход Выход 
Вход | Выход - с го ^ 
Ё$——— : . “Ч н 
А: В: Св | Съых $1 Сумма ед а входах Загро! (ег сет 
0 0 0 0 0 —^ 
1 0 0 0 1 Четная 0 1 0 
0 1 | 0 1 
4 | о | о Нечетная _ 0 0 1 
1 0 1 1 0 
[0 1 1 1 0 х 1 0 0 
1 1 1 1 1 
рен 1 
Е8 


З 


ДеНитре тов 


Рис. 2.65. Девятиразрядное устройство ‘проверки на четность СО 
40101В (а) и его цоколевка (6) | 


рольным, девятым разрядом, во втором — передаем в линию контроль“ 
ный разряд четности. Он будет сопровождать слово прн передаче, чтобы 
можно было проверить правильность его приема. Передавая в линию 
два сигнала ()з и Онч и используя на приеме входы Е и 108, можно 
вырабатывать сигнал запрета ошибочного слова. Время задержки 
распространения данных не превышает 125 нс при напряжении питания 
Чив=10 В (при Оив=б В — 400 нс). 

Микросхема К561САЕТ — двенадцатиразрядная схема проверки на 
четность. В отличие от предыдущей имеет один выход © и 13 входов 
{один бит — контрольный). Эта микросхема показана на рис. 2.66, По 
табл. 2.32 можно определить состояние выхода @ (выходные напряже- 
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Табли ца 2.32, Состояиия устройства проверки на четность 
К561СА1 


Уровень на вы- 
Состояние входов А, — А, 1 р 


ходе @ 
На всех 13 входах уровень Н Н 
На любом 1 входе уровень В В 
На любых 2 входах уровень В Н 
На любом нечетном числе входов (<13) уровень В В 
На любом четном числе входов уровень Н Н 
На всех 13 входах уровень В В 


Рис. 2.66. Двенадцатиразрядная схема проверки на четность К561СА1 
(4) и ее цоколевка (6) 


ния высокого или низкого уровня) в зависимости от четности или не- 
четности суммы напряжений высоких уровней. Еслн необходнмо каска- 
дировать две схемы К561СА1, выход первой микросхемы следует при- 
соединить ко входу А12 второй. 

Микросхема К561ИН?2 (рис. 2.67) — цифровой комнаратор. Она 
сравнивает два четырехразрядных числа и имеет три выхода Олв, 
лв и О лв; отображающие неравенство или равенство двоичных 
или двоично-десятичных слов. Восемь входов микросхемы  использу- 
ются для приема входных слов АО—АЗ и ВО—ВЗ. Три входа АВ, 
А<Ви А-В используются при наращивании числа разрядов устройст- 
ва сравнения. Если применяется только один корпус К561ИП2, на 
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Лп 49 29 44 бк 60 40 п 
ВЕ ЕЕ М № 9 


КОБТИП? | 


Рис. 2.67. Пифровой компаратор К561ИП2 (а), его цоколевка (6) и 
полная структурная схема (в) 
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№ Таблица 2.33. Состояния цифрового компаратора К561ИП2 


и . Вход сравнения Вход каскадирования Выход 
АЗ, ВЗ А2. В2 А1, В1 А9, ВО А>В А<В А=В З4>в  ЧА<в  ЧА=в 
А; > В: х х х х х х В Н Н 
А; < Вз х х Хх х х х Н В Н 
А; = Вз Аз > Вь х. | х х х х В Н Н 
А; == В; Аз < В» х х х х х Н В Н 
Аз = Вз А. == Во А; > В, х х х х В Н Н 
Аз == Ву До = Во А, < В, х х х х Н В Н 
Аз = Вь Аз = Вы А, = В, Аз > В, х х х В Н Н 
А; = Вз А» == Во А, =В, Ау < Во х х х Н В Н 
Аз = Вз А = В, А, =В, Аз = В В Н Н В. Н Н 
А, = Вз Аз == Во А. =В, ` Аз = Ву Н В Н Н В Н 
Аз = Вз Аз = В» А, = В, А, = В, Н Н В Н Н В 
Аз = В. А, = В, А, = В, А, = В, Н В В Н В В 
Аз = Вз А, = В. А, = В, Ау = В В Н В В Н В 
А: А, = В» А =В, А, = Вь В В В В в В 
Аз = Вз А, = Во А; = В, А, = В, |: |: Н В В Н 
Аз = В А, = В> А = В, А, = В, н н н Н Н Н 


вход А=В следует подать напряжение высокого уровня, а на ‘входы 
А<В, А>В — низкого. Нолная структурная схема цифрового компара- 
тора показана на рис. 2.67, в. Логические состояния цифрового компа- 
`ратора К5б1ИП2 сведены в табл. 2.33. 
На рис. 2.68 показана функциональная схема двенадцатнразрядного 
устройства сравнения двух чисел. Здесь входы данных трех мнкросхем 
КеНИИ2 образуют параллельные шины данных. Входы и выходы 
микросхемы «равенства — неравенства» соедннены последовательно. 
Время задержки сигнала в первой К561ИП?2 не превышает 250 нс, в 
каждой последующей 200 нс. 


О сло? А 


—_— ^— — 


АВ АТ А? АЗ А4 45 Аб А7 #8 49 0 АП 


К5б/ИП2 = АЗБИЛ? 


86 17 5263 — 84 55 86 57 #8 89 80 ВИ 


„ 


——_— 
сле80 В 


Рис. 2.68. ДВенадцатиразрядное устройство сравнения двух слов А и В 


Микросхема К564ИПЗ (рнс. 2.69) — это параллельное четырехраз- 
рядное арифметическо-логическое устройство АЛУ. Оно может выполнять 
либо 16 логических, либо 16 арифметнческих операций. Эти режимы 
переключаются логическими сигналами высокого или низкого уровня, 
полаваемыми на вход М. Если здесь низкий уровень — выполняются 
арифметические операции, высокий — логические. 

Арифметическо-логическое устройство имеет четыре пары входов 
‘слов: А0—АЗ и В0—В3, а также четыре выхода Е0-Е3, на которых 
появляется слово — результат логической или арифметической оне- 
рации. 

Нужную операцию (арифметическую или логическую) выбирают 
с помощью кода на входах 50—53. Арифметическо-логическое устройст- 
во может работать с активпыми напряжениями как высокого, так и 
низкого уровней. Таким способом можно еще более расширить воз- 
можности выбора подходящей логической функции. На рис. 2.69, 6 
показано наименование выходов АЛУ при высоких, а на рис. 2.69, в — 
при активных напряжениях низкого уровня. 

Полная принципиальная схема АЛУ показана на рис. 2.70. Ариф- 
метическо-логическое устройство имеет внутреннюю схему ускоренного 


переноса СУП с выходами С (генерация переноса) и Р (распростране- 
ние переноса). Многоразрядные АЛУ собирают из нескольких корпу- 
сов К564ИИЗ совместно с внешней СУП К564ИПА. Арифметическо-логи- 
ческое устройство имеет вход для приема уровня ‘переноса Си и выход 
сигнала переноса С»+4 (т.е. после 4-разрядного сумматора). Пульси- 
рующим выходом переноса С„+4 можно пользоваться в схемах много- 
разрядных АЛУ, если скорость работы не лимитируется. 

В табл. 2.34 показано использоваиие входа Си и выхода С„+4 для 
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Рис. 2.69. Арифметическо-логическое устройство К564ИПЗ: 


в — цоколевка; б — наименование выходов при высоких активных уровнях; 8 — то 
же для низких - 


сравнения чисел А и В, если АЛУ работает как вычитатель с приме- 
нением внешнего дешифратора. Если входные слова Аи В равны 
{К564ИПЗ — вычитатель), на выходе компаратора А=В появится на- 
пряжение высокого уровня. 

Время задержки от входов А, В до выходов Е в АЛУ К5бА4ИПЗ 
составляет 150 нс (Чил=15 В), при Шип=б В — 450 вс. Среднее 
время выполнения операций — 200 не (Иил=10В). 

Логические и арифметические операции АЛУ перечислены в табл. 
2.35, где показано их соответствие коду на входах их выбора $0—5$1. 


Таблица 2.34. Использование выводов Сл и Сь.4 микросхемы 
К564ИПЗ для сравнения чисел 


Активный — высокий уровень Активный — низкий уровень 
тел я Результат тол о, Результат 
1 1 А<В о 0 А<В 
0 1 А<В 1 0 А < В 
1 0 АВ 0 1 АВ 
0 6 А>В 1 1 А>В 
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Рис. 2.70. Полная схема АЛУ К564иИПЗ 


Колонок выходных функций — четыре: логические и ‘арифметические 
операции. соответствующие активным напряжениям как высокого, так 
и низкого уровня. 

Микросхема К564ИП4 (рис. 2,71) — это схема ускореиного пере- 
носа, способная обслуживать четыре двоичных сумматора или группы 
большего числа сумматоров, поскольку эта микросхема имеет выходы 
каскадирования. Схема ускоренного переноса К56б4ИП4 применяется 
также совместно с четырьмя АЛУ К564ИПЗ. СУП имеет четыре входа 
генерации переноса 9 1-—С4 и четыре входа — распространения переноса 
Р1—Р4 (сюда подаются соответствующие выходные сигналы а и Р 
от каждого АЛУ). Входы СУП С иР имеют активные напряжения 
низкого уровня. Имеется также вход приема пульсирующего переноса 
° С» (активный уровень — высокий). . 

Схема ускоренного переноса имеет три выхода переноса Си, 
Са+у и Сь+ьа также выходы Свых и Рьых (активные уровни — низкие}. 
Выход Сьых — групповая генерация переноса, Рьых — групповое распро- 
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Таблица 2.35. Функции АЛУ К564И ПЗ 


Вход выбора функции Активные — низкие урсвнн Активные — высокие уровни 

зо ая | ие [бое оба, 
(м=в) Ср =Н (М=в) Сп =В 
ннн нА А—1 А. А 
ннн в АВ АВ— 1 АТВ Г А+В 
ннвн А-В | АВ 1 АВ А-+В 
нНнНв в 1 —1 0 —1 
НВ Н Н А-В ААВ | АВ А-+ АВ 
нвнв в АВ -- (А-В) | В (А+ В) АВ 
НВ В Н ПГ АФОВ | А-В АФВ | А-В 1 
НВ В В | А-В | А+В АВ АВ—1 
вннн № А-- (А-В) | АТВ | А-АВ 
в нн в АдФВ | А+В АФВ | А--В 
внвн в АВ -|- (А+ В) | В (А-В) -- АВ 
вн в в А-В | А-В АВ АВ— | 
ввнн о А+А 1 А-+А 
ввн в АВ АВ-- А А-В | (АЁВ-А 
вв в НН дв АВА А-В | (А-Э-А 
вв в в А А А А—1 
бу ба 
0. 29 69 быфых бы | 
4 


Рис. 2.71. Схема ускоренного переноса К564ИПА (а) и ее цоколевка (6) 
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странение переноса. На выходах СУП выполняются логические урав- 
нения: 


са 40 нс {100 нс при Чиш=5 В). 


Си+х = Чо -- Рь Сы, 
+ Р, бо -- Р; Ро Си, 
-- Р» С, -- Р.Р, Со + Р»Р;: Ро Са, 


Си+у == С; - 
Си-» = @ 


Свых == Оз -- Рз С, -- Р.Р» Ч, - РзР»Р1 С», 


Рвых == РзР» Р: Ро. 


(2.8) 
(2.9) 
(2.10) 


(2.11) 


(2.12) 


Время прохождения сигнала Сь в СУП для Оив=15-В — 125 не 


{400 нс при Иин=5В), время задержки от входов Р, Я до аналогич- 
ных выходов 90 нс (300 нс при Чии=5 В). Время переходного процес- 
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Рис. 2.72. Оперативное запоминающее устройство К176РУ?: 


а — схема; б — цоколевка 


Микросхема К176РУ2 — статическое ОЗУ, имеющее 


з 


= а 
> ='8 
=“ 


> С 
<л © 


организацию: 
256 слов по | биту, т. е. 256 ячеек хранения данных. Структурная схема 
этого ОЗУ показана на рнс. 2.72. В центре ОЗУ располагается матрица 
из 256 защелок-триггеров (показана схема одного триггера). Триггеры 
образуют 16 колонок и 16 рядов. Соответственно имеется 16 вертикаль- 
ных и 16 горизонтальных линий управлення, которы? выходят из де- 
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шифраторов адреса колонок У и адреса строки Х соответствеино. Опе- 
ративное запоминающее устройство имеет восемь входов адреса. Пер- 
вые четыре разряда АДА—АЗ выбирают адрес линии, старшие четыре — 
А4—А7 адрес колонки, где расположены ячейки хранения каждого од 
норазрядного слова. 


Группа логических элементов, образующих входы С$ (доступ к па- 
мяти) и КЛ\У (Чтение/Запись), вырабатывает внутренние сигналы К2, 
К2 (для разрешения записи) и К1, К! (для разрешения или запрета 
чтения содержимого памяти). > 

Выводы 13 и 14 (выходы @ и О) обслуживают инверторы, имеющие 
состояние разомкнуто 7. Бит хранения даниых вносится в память по вы- 
бранному адресу А0—А7 через вход О. Как адрес ячейки записи, так и 
адрес ячейки считывания выбираются в произвольном порядке. Для 
утения и записи на вход С$ следует подать напряжение низкого уров- 
ня. Напряжением высокого уровня на входе С$ эти операции запреща- 
ются, а выходы переходят в 7-состояние. В моменты высокого уровня 
на входе С$ можно менять адреса ячеек (независимо от уровня на 
входе В/\\). Вход С5 в схемах, где объединяется много корпусов РУ2, 
служит сигналом выбора отдельного корпуса. ^ 


Выходы © и © станут активными (чтение), если на обоих входах 


С$ и К/Х уровни низкие. Если на входе В/\М/ сменить уровень на высо- 
кий, можно записать бит информации, Сигналы управления и выходные 
состояния сведены в табл. 2.36. 


Таблица 2.36. Режим работы ОЗУ К!76РУ2 


Вход 
Режнм работы Код адреса — - Выход 
С3 | КЛМ | р 

Запись 0 Фиксируется Н В Н 7 

Запись 1 > » Н В В 2 

Чтение » » Н Н х 1/0 
Чтение и запись » » Н Н/В х 1/0 или 7 
Перемена адреса |Меняется В х х 2 


Оперативное запоминающее устройство РУ2 потребляет статнчес- 
кую мощность 10 нВт; время выборкн из памяти составляет 380 нс. На 
вход О надо подавать напряжения высоких и низких уровней КМОП. 
Выходы ОЗУ могут обслуживать входы микросхем ТТЛ. 

Данное ОЗУ удобно для систем с шинной структурой (имеется 2- 


состояние выходов, входы записн О и выходы @, О—раздельные). 


2.12. МИКРОСХЕМЫ ФАП И МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 


В дополнение к чисто цифровым среди КМОП имеются анало- 
го-цифровые: устройство с фазовой автоподстройкой (ФАП) и ждущие 
мультивибраторы. Такие микросхемы позволяют упростить решение ря- 
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да задач: затягиваине импульсов, синтез частот, кратных опорной, син- 
хронизация логического устройства под приходящий сигнал, генерация 
опориых сеток, преобразование напряжение — частота. _ 

В даниом параграфе рассмотрим микросхему ФАП К564АГГ! и две 
схемы мультивибраторов: СО4047 (автогенератор с перезапуском) и 
К564АГТ (СР4098; ждущий, двухканальный с перезапуском). 

Микромощная цифровая микросхема ФАП К564ГГ! эффективно 
применяется в ЧМ-детекторах (демодуляторах) и ЧМ-модуляторах, в 
умножителях и синтезаторах частот, синхронизаторах потоков данных, 
декодерах поднесущих, в связных схемах «модулятор-демодулятор» (со- 
кращенно они называются модем), а также используется как генератор 
и формнрователь сигналов. Эквивалентная замена — СО40А6В. 


ви. Ил дихоби 1 г И 
5 6150091 т 
РИ КОП Вой 912 И 
ры ФО ГУН би тод Кё. 
НИ К? 
В: я 
В/т00 | КУ т вытовит 
51091 ГУН 


Рис. 2.73. Микросхема ФАП 
К5бАГГ!: 


а — структурная схема; б— цоко- 
левка 


` 


Микросхема К564ГГ1 (рис. 2.73} содержит следующие внутренние 
узлы: генератор, управляемый напряжением (ГУН), два фазовых ком- 
паратора (ФК1-—исключающее ИЛИ или ФК2 — триггерная схема), 
формирователь-усилитель УФ входного сигнала, выходной истоковый 
повторнтель ИН. Для удобства применения на кристалле микросхемы 
изготовлен источннк опорного напряжения — стабилитрон с напряжени- 
ем 5,2 В. Рассмотрим действие отдельных частей микросхемы ФАП 
К564ГГ1. На рис. 2.73, а показана полная схема так называемой петли 
ФАП. . 

Узел ГУН — основа ФАП. Она обеспечивает линейность преобразо- 
ваиия напряжение — частота лучше 1%. Для установки свободной час- 
тоты ГУН и диапазона девиации этой частоты требуется три внешннх 
элемента: конденсатор С! и резисторы В, В2 (см. рис. 2.756, а). Элемен- 
ты ВГи С1 фиксируют свободную частоту генерации, с помощью К2, 
этой частоте можно дать постоянный сдвиг. 

Частота выходных импульсов ГУН (на выходе 4) называется сво- 
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бодной, если на входе управления частотой ГУН (иа выводе 9) напря- 
жение отсутствует. 

В петле ФАП на вход ту (вывод 9) подается напряжение ошиб- 
ки. В Е я 2.73, а) оно снимается с внешнего фильтра низ- 
кой частоты где сглаживается импульсный сигиал, генерируе- 
мый одним и а о компараторов ФК1 или ФК2. Выбрать выход 
компаратора позволяет переключатель $1. Управляющий сигнал ГУН 
имеется и на выводе 10 — исток повторителя. Для правильной работы 
повторителя требуется подключать внешний резистор нагрузки В„> 
>10 кОм. Если этот выход не иужен, вывод 10 оставьте свободным. 

Петля ФАП в схеме (рис. 2.73, а} состоит из трех узлов: ГУН, ФК! 
(или ФК2) и фильтра низкой частоты (ФНЧ). Фильтр НЧ образуют ре- 
зистор КЗ н конденсатор С2. Как известно, особо опасиа для работы сн- 
стемы ФАП вторая гармоника частоты ГУН. Поскольку входное сопро- 
тнвление ГУН велико (до 10Ом), номннальная емкость конденсатора 
С2 в результате может быть небольшой. Входной цифровой сигнал Це 
вводится в петлю ФАП от входа 14 через усилитель УФ и поступает 
на сигнальные входы обоих компараторов ФК! и ФК2. На вторые влхэ- 
ды компараторов подается выходной меандр свободной частоты от вы- 
хода ГУН. На выходе ФК в начальный момент должно присутствовать 
напряжение ошибки, соответствующее разности частот сигнала Ц: и 
свободной ГУН. Отфильтрованное (сглаженное) напряжение с конден- 
сатора С2 поступает на вход ГУН (вывод 9) в такой фазе, чтобы часто- 
та ГУН стала приближаться к частоте сигнала Ох. 

Некоторое время, таким образом, будет идти переходной процесс ав- 
топодстройки частоты. В конце этого процесса установится режнм ав- 
топодстройки фазы, поскольку частоты будут равны, Затем петля ФАП 
с большой точностью уравняет фазы сигнала и выходного напряжения 
ТУН. Полезными выходными сигналами петли ФАП могут быть как на- 
пряжение с выхода ФНЧ (выход повторнтеля, вывод 10), так и выход- 
ная частота -ун(вывод 4}. Напряжение Офнч используется при демо- 


дулировании входного ЧМ-сигнала (получается ЧМ-детектор), а часто- 
та [рун —- результат работы синтезатора частоты. 


Для сннтеза частот, кратных входной частоте сигнала Че, выход 
ГУН (вывод 4) присоединяется ко входам ФК (вывод 3) через внеш- 
ний цифровой делитель частоты в М раз. Тогда выходная частота ГУН 
будет в М раз выше, чем основная. Для схем синтеза частот необхо- 
димы счетчики с предварительной записью, а также реверсивные и про- 
граммируемые; можно использовать счетчики К176ИЕ4, К561ИЕЗ и 
К5О1ИЕЮ. 


У схемы ГУН нмеется вход разрешения Е. Напряжение низкого 
уровня на этом входе разрешает работу схеме ГУН.и истоковому пов- 
торителю. Если требуется уменьшить мощность потребления в режиме 
ожидания, на вход разрешения Е следует подать напряжение высокого 

уровня. Номиналы внешних элементов следует выбирать в пределах: ВТ, 
о 10 кОм, Ви <1 МОм, С1>> 100 пФ (прин Чии=5 В) и С1>50 пФ (при 
Чии>10 В). 

Центральную частоту ГУН К (свободная частота ФАП, работающей 
скомпаратором ФК!) можно выбрать по рис. 2.74, а. Выбранную часто- 
ту № следует сместить (сдвинуть) на величину АЁсдв, если вывод 12 
микросхемы и нулевой провод соединить через резистор Г2. Значение 
частоты сдвига Адв Можно определить по рис. 2.84,6. Необходимо 
учесть, что от экземпляра к экземпляру микросхем выбранные значения 
Юи АЁсдв могут меняться даже на 20%, 
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На рис. 2:74, в показана завнсимость максимальной {ах и мини- 
мальной фиш частот от отношения номиналов К2/В1. Здесь Ёиах опре- 
деляется, когда О„гун== Чин, а фиш, если Овхгун =0. Значение час» 
тоты {шах составляет 1,5 МГц (Оии=15 В}; при Уни=б В фщах= 
=0,5 МГц. 

Фазовые компараторы ФК! и ФК? имеют общие входы (вывод 3, 
см. рис. 2.73, 0). На внешний вывод 3 следует подавать сигнал только 
логики КМОП (уровень логического нуля ниже 0,3 Цин, логической 
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Рис. 2.74. Частотные характеристики ФАП: 


а — зависимость центральной частоты К от В1 и С1; б— то же для частоты сдви- 
га АС дв; в — зависимость пределов частот от отнощения В2/В1 


единицы —— выше 0,7 ил). Сигналы с меньшей амплитудой можно по- 
давать через емкость и дополнительный усилительный каскад. ФК1 — 
простой каскад исключающее ИЛИ. Для хорошей его работы и увели- 
чения диапазона захвата ФАП требуется строго симметричный входной 
меандр Це. Схема ФК! такова, что без входного сигнала (или помехи) 
на ее выходе имеется потенциал Ои.п/2, под действием которого ГУН 
должен генерировать на центральной частоте диапазона К, С этим ком- 
паратором ФК! полоса захвата петли ФАП остается в заданных преде- 
лах при сильных помехах. ФК|1 лучше обеспечивает слежение ФАП на 
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частотах, близких к гармоникам центральной частоты ГУН В. Особен- 
ность применения ФК] в том, что фазовый угол между сигналом и вы- 
ходом компаратора Оьыхфк Меняется от 0 до 180° (см. рис. 2.75, а). На 
ентральной частоте ГУН этот угол равен 90° (четверть периода}. На 
рис. 2.75, б показан пример диаграммы работы узлов ФАП, когда меж- 
ду напряжением сигнала ЦЧс и напряжением ГУН Огунсуществует ра- 


венство частот № и угол сдвига соответствует периода. В такой 
момент выходное напряжение ФК] представляет собой меандр с удвоен- 
иой частотой ГУН (третья линия на диаграмме), Постоянная составля- 
ющая такого меандра Ци.п/2, однако даже после хорошего ФНЧ выход- 
кое напряжение Чыхфнчимеет некоторую составляющую второй гар- 
моники частоты ГУН (четвертый график диаграммы). Эта помеха в 


петле ФАП наиболее трудно устранимая. Полоса захвата ФАП с исполь- 
зованием ФК] определяется полосой ФНЧ. 


| ГГ Го 
Ах. фкт Ин -. ‚ 
И п ых м _ ' 
бил бп Г” 
Лых фич 
в 90 150 4%, @ $ 


а) 9 


Рис. 2.75. Характеристика фазового компаратора ФК1 (а) и диаграммы 
сигналов в схеме ФАП на центральной частоте К (6) 


Схема ФК? представляет собой четырехтриггерное ЗУ с логикой уп- 
равления. Чтобы ФК2 и ФК| работали на общий выход, схема ФК? име- 
ет третье состояние 2. ФК2 запускается положительными перепадами 
входных импульсов, поэтому скважность приходящих прямоугольных 
импульсов сигнала Це’ не имеет значения. На рис. 2.76 показано пять ос- 
циллограмм для петли ФАП, работающей с ФК2. 


Если частота входного сигнала больше (или меньше), чем частота 
ГУН, выходной каскад ФК2 находится в разомкнутом 7-состоянии. Ког- 
да частоты равны, но сигнал отстает по фазе от напряжения ГУН, вы- 
ходное напряжение ФК2 будет находиться на низком уровне. Если от- 
стает по фазе напряжение ГУН от напряжения сигнала Ос, на выходе 
ФК2 появится напряженне высокого уровня. Высокий (или низкий) уро- 
вень на выходе ФК2 будет удерживаться до тех пор, нока существует 
разность фаз. На выходе ФНЧ (конденсатор С2 на рис. 2.73, а} напря- 
жение О.о скачком изменяться не может, поэтому уравнивание фазы 
Оьыхгун © фазой сигнала О. потребует некоторого времени. 


После уравнивания фаз оба р- и п-канальные выходные транзисто- 
ры ФК? размыкаются, выход переходит в 7-соетояние, следовательно, 
на конденсаторе С2 будет храниться потенциал, соответствующий ра- 
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венству фаз. Соответственно управляющему напряжению Ос2 будет за- 
фиксирована частота ГУН. ФК? имеет специальный выход фазовых им* 
пульсов ФИ. По уровню напряжения Офи можно видеть, находится ли 
ФАП в режиме слежения (высокий уровень) или подстройки (низкий 
уровень). 

Таким образом, при работе ФК2 разность фаз между Це и (рун 
режиме слежения петли равна нулю. В эти моменты ФК2 потребляет 
минимум тока, поскольку его выходной каскад разомкнвут. Полосы сле- 


жения и захвата ФАП с ФК2 одннаковы и не определяются свойствами 
ФНЧ. 


т д Ра 
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Рис. 2.76. Диаграммы сигналов в петле ФАП 


Если сигнала Ос нет, ГУН настраивается на самую низкую частоту 
своего диапазона под воздействием минимального напряжения Чвыхфк . 


На диаграмме (рис. 2.76) отмечены три периода. Считаем, что час- 
тоты Ос и Огунравны, На этапе | фаза Ц. опережает фазу Чгун.Нос- 
ле переходного процесса подстройки (ему по времени соответствует от- 
рицательный импульс Офи), фазы уравниваются, так как напряжение 
с повышается. Это напряжение сохраняется на протяжении этапа И, 
когда удерживается равенство фаз. 

На этапе ПТ соотношение входных фаз сигнальной Че и опорной 
Огун последовательностей импульсов обратное, поэтому для уравнива- 


ния их напряжение 0с2 должно несколько уменьшиться. 

Особенности применения в петле ФАП фазовых компараторов ФК1 
и ФК2 указаны в табл. 2.37. Рисунок 2.77 поясняет соответствующие 
графы табл. 2.37. 

Микросхема СР4047 очень широко применяется в аппаратуре. Она 
содержит экономичный мультивибратор-автогенератор, который снабжеи 
развнтой логикой управления. Структурная схема этого мультивибрато- 
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Таблица 2.37. Особенности применения фазовых компараторов ФК1 
и ФК2 микросхемы К564ГГ1 


Фазовый 
Характеристики петли ФАП компара- Особенности применения ФК| и ФК2 
тор 

Выбор частоты ГУН и по- | ФК!, | Полоса захвата 2 выбнрается 
лосы захвата 2 [3 ФК2 без сдвига (рис, 2.77, @) или со 
` сдвигом (рис. 2.77, 6) 
Частоты ГУН без сигна- | ФК! Кун > 
ла Ос ФК2 ГУН — Ра 
Диапазон 2 13 ФК, 213= Баах— фиат 

ФК2 
Диапазон слежения 2 Тел ФК? ел=Ь 5 
Фазовый угол между ФК! При Ю=Ггун Аф=90 
Уси Огун при и =ТГунАф= 0? 


при лах=!гун АФ= {80° 
ФК? В полосе 2 Аф=0% 
Слежение на гармонике ФК! Обеспечивает 


Ю ФК2 Нет 
Степень подавления вход- ФК\ Болыная 
ных помех. ФК2 Малая 


ра показана на рис. 2,78, а. Мультивибратор имеет входы запуска +ТКа 
и —ТЮС, входы включения автогеиерации АГ и АГ, а также вход нере- 
запуска ВТ (геесегто). Выход генератора (вывод 13) снабжен бу- 
ферным усилителем. Имеется внутренний делитель частоты на 2. От это- 


го делителя есть выходы С и О. Внешний сброс подается на вывод 9 


макс "т 


и |— 


‹Ё. Я 
мин и Ил Иргун бп Иргун 
#7 — бытод #5 В и) 
+= : 
6500 2.02 6709 р бо 
1 0. 
8) а т 


Рис. 2.77. Графики к табл. 2.37: 


а установка центральной частоты № без сдвига; б — то же с частотой сдвига 
; в-г— фильтрующие звенья 
сдв: в—г — фильтрующ; 
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(вход К). Для данного мультивибратора требуется два времязадающих 
элемента С; и ЕВ, (выводы 3, 1 и 2). Принципиальная схема СР4047 
показана на рис. 2.78, 6. 

Автогенерация мультивибратору разрешается, если на вход автоге- 
нерации (АГ) подано напряжение высокого уровня. Если на вход АГ 
подавать последовательность прямоугольных импульсов (или на вход 
АГ — инверсную последовательность), получим прерывистую автогеве- 
рацию. Генерируемая последовательность, наблюдаемая на выводе 13, 
может не иметь скважность 1/2. Точный меандр получается на выходах 


после делителя би 9 (частота снижена в 2 раза). 


} 
112 
112 Ат 


Рис. 2.78. Структура (а), схема (6) и цоколевка (8) ждущего мульти- 
вибратора СО 4047 


На рис. 2.79, а показаны эпюры сигналов на выводах 13 (Ц) и 
10 (Ц). Здесь %=4,4 В; С. (максимальное значение для ряда экзем- 


пляров микросхем может быть {диах= 45628; С., что определяется раз- 
бросом пороговых напряжений траизисторов КМОП). Если время {д == 


=10 мс зафиксировано при напряжении питаиия Оив=10 В, то при 
крайних напряжениях питания 3 В и 15 В оно может уменьшиться при- 
мерно на 2 %. На высоких частотах автогенерации (более 0,5 МГд) час» 
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тота может измениться иа 8 % и более. На высоких частотах при ми- 
нимальной температуре —55°С перпод {А уменьшается на 114%, при 
крайней положительной 125°С — увеличивается на 12%, На частоте 
2 кГк изменения периода {4 не выходят за пределы +2 %. 


В жлушщем режиме при запуске положительным перепадом нодаем 
запускающий импульс на вход -+-ТКО. На вход —ТК@ подается напря- 
жение низкого уровня. Для запуска отринательным перепадом импуль- 
сы подаем па вход —ТРЮС, а на вход --ТКС подключаем напряжение 
высокого уровня. 


из [ее [8 ПП 


У [6/2 [4/2 | Из] [22 й | 22 
2) 


а) . 
Рис. 2.79. Диаграммы снгпалов на выводах микросхемы СР 4047; 


а -- сигналы автогенерации; б -- сигналы ждущего режима 


Входные импульсы могут быть любой длительности (относительно 
выходного). Мультивибратор можно перезапустить только активным пез 
ренадом, если полный импульс подать на входы +ТК@ и КТ. При пе- 
резапуске выходной уровень останется высоким в том случае, когда пе- 
риод входного импульса короче, чем период, определяемый элемеитами 
В, и С... 

Импульс мультивибратора можно удлинить по времени в п раз, 
‘если подать сигнал © на внешний счетчик-делитель (:1), который будег 
сбрасываться имнульсом ТВО. Выходной импульс счетчика подается на 
вход АГ. Длительность этого импульса увеличивается в п раз. Выход- 
ной импульс © мультивибратора можно «укоротить», подав высокий 
уровень на вывод 9 внешнего сброса, Эпоры напряжений для ждущего 
режима показаны на рис. 2.79, 6. Здесь Цз— импульс запуска иа входе 
+ТЮ& (вывод 8). Длительность импульса 41» на выходе 10 (т. е. ©): 
{к==2,48 В.С., причем для некоторых микросхем может наблюдаться 


максимальное отклонение {жшах==2,71К.С‚, определяющееся разбросом 


пороговых напряжений. В режиме автогеперации первый импульс — по- 
ложительный полупериод — имеет длительность 4; (а не 14/2). 


Перезануск используется для затягивания выходного импульса. На 
рис. 2.80, а показан обычный запуск в ждущем режиме. Если дается 
два входных импульса (выводы 8 и 12 соединяют), время импульса Ор 
с перезапуском (рис. 2.80, 6): 


те -Ь. (2. 13) 


Если вапускающие импульсы 12 образуют носдедовательность, 
время {рт будет равно продолжительности этой последовательности 


плюс время задержки за последним импульсом (рис. 2.80, в}. На рис, 


285 


Рис. 2.80. Работа мультивибратора с перезапуском: 


а — обычиый ждущий режим; б— два импульса запуска; в — перезапуск после“ 
довательностью импульсов; г — схема со счетчиком дяя затягивания выходного 
импульса 


2.80,г показана схема затягивания выходного импульса с помощью 
внешнего счетчика. Длительность импульса может управляться двоич- 
ным кодом, если счетчик имеет переменный коэффициент деления. Дру- 
гое преимущество схемы (рис. 2.80,2) в том, что можно применить вы- 
сокостабильный конденсатор С; малой емкости. Время выходного им- 
пульса 


ных = @—1 АРЫТЫ [2, (2.14) 


где п — коэффициент деления счетчика. 


‚ Для всех схем включения мультивибратора СО4047 следует прн- 
Менять неполярные конденсаторы с малымн токами утечки. Для авто- 
генераторов выбирается С; >100 пФ, для ждущих генераторов —С. > 
>> 1000 пФ. Сопротивления резисторов выбираются в пределах 10 кОм < 
<Е. <! МОм. Длительность импульса запуска для любого входа не 
должна быть меньше 600 не (Чин==10 В). Для Она=б В — эту дли- 
тельность следует увеличить до 1300 нс. Длительность фронтов этих им- 
пульсов должна быть менее 5 мкс (10 мкс для Оии=5 В). Время № ль 
от входов +ТЕС до выходов © и @ — 800 нс (1600 не при Чзи=5-В). 
Фронты импульсов на выходах @ н @ не хуже 100 нс (150 нс при 
Пн.а=5 В). 

Микросхема К564АГТ содержит два ждущих  мультивибратора 
(ЖМВБР) с входами перезапуском и предварительной установки (сбрс- 
са). Автогенератор строится из двух ЖМВБР по кольцевой схеме. Прин- 
цириальная схема одного мультивибратора приведена на рис. 2.81, а. 
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Взанмосвязь двух мультивибраторов в микросхеме К5б4АГ\ и подклю- 
чение времязадающих элементов показаны на рис. 2.81, 6. 

Каждый мультивибратор имеет два выхода © и ©. Мультивибратор 
можно запускать любым перепадом положительного импульса. Вход 
-+ТВ принимает нарастающий перепад его, а вход — ТК — спадающий. 
Ненспользуемые входы при этом следует присоединять: —ТВ к Чин, а. 


(72) | 
Я 308 


и @ 


5, И. 
КИ, р 2 
! КИ 
+7! 2 
т 5 96иП тр? 
@! Ик 
#1 И 12 
-@2 
9) 
Рис. 2.81. Двухканальный мультивибратор К564АГИ: 
мультивибратора; б-— включение двух мультнвибраторов; 


а — схема одного 
в — цоколевка 
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+ТЕВ — к земле. Вход сброса К используется для укорачивания выход* 
ного импульса либо для предотвращения появления выходного импуль- 
са, когда включается напряжение питания. Если вход К не нужен, его 
присоединяют к Чип, однако у неиспользуемого мультнвибратора вывод 
следует заземлить. 

Для предотвращения перезануска (если для запуска нспользуется 
нарастающнй фронт) вывод © надо присоединить ко входу —ТК. Соот- 
ветственно (© следует соединить с +ТК, если запускающий фронт— от- 
ринательный. Период импульса можно подсчитать приближенно: {= 
= (112) В.С. для С,>0,0Е мкФ. — Более точно (но без учета разброса 
параметров экземцляров, вариаций, температуры и напряжения значения 
В; иС,. можно определить по диаграмме (рис. 2.82, а). 


и ППЛЛЛП 


‚к 
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Рис. 2.82. Диаграмма для определения номиналов К ти С.(а), процесс 
перезапуска схемы К564ГТ (6) 


Согласно данным табл. 2.38 для первого или второго мультивибра- 
торов (МВБРЕ и МВБР?2} можно составить схемы применения с прос- 
тым запуском и с перезапуском как положительным, так и отрицатель- 
ным перепадами. 

Если выбрана схема мультивибратора -с однократным запуском, 
время {„ отсчитывается от первого входного импульса Ч (напряже- 
ние Овых на рис. 2.82, 6). Пернод фк для перезапускаемого мультиви- 
братора отсчитывается от последнего входного импульса (см. график 
Увых.и На рис. 2.82, 6). 


Таблица 2.38, Режимы мультивибраторов микросхемы К564АГ1 


Напряжение 
|6: подается Заземл яютоя 
. И.п | выводы 
Запускающий перепад, Функция схемы на выводы 


МВБР: МВБР2 | МВБР| МВБР? 


Положительный С перезануском 3,5 11,13 
Без перезапуска 3 13 
Отрицательный С перезануском 3 13 4 12 
‚| Без перезапуска 3 13 
— Неиспользуемая 5 И 3,4 19,13 
часть 
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Окончание 


Входной импульс 
подается на вы- | Дополнительные 


, п ки 
Запускающий перепад Функция схемы воды еремыч 


МВБР1 МВБР2 | МВБР! МВБР2 


Положительный С перезапуском 4 12 
Без перезануска 4 12 5-7 1-9 
- Отрицательный С перезапуском 5 И 
Без перезануска 5 11 46 12—10 
— Неиспользуемая 
часть 


Рис. 2.83. Применение мультивибраторов микросхемы К5бААГ1: 


а — схема генерации задержанного импульса; б — схема кольцевого автогенера- 
тора 


На рис. 2.83 показаны две схемы применения К5б4АГ1 (С04098В}. 
Устройство (рис. 2.83, а) — генератор задержанного импульса. На рис. 
2.83, б показан кольцевой автогенератор. В обенх схемах длительность 
периодов Т[ и Т2 устанавливается независимо элементами Су, Кии 


С.2 , В. 


3. ЦИФРОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ ЭСЛ 


3.1. СХЕМОТЕХНИКА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 


Цифровые микросхемы  эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ) 
имеют наибольшее быстродействие, достигшее в настоящее время суб- 
наносекундиого диапазона. Особенность ЭСЛ в том, что схема логичес- 
кого элемевта строится на основе интегрального дифференциального 
уснлителя (ДУ), траизнсторы которого могут переключать ток и при 
этом никогда не попадают в режим насыщения. 

На рис. 3.1, а показана основа логического элемента РО1—переклю- 
натель тока 1.`Если входным сигналом АО» открыть транзистор УТ1, 
через него потечет весь ток Го, вытекающий из общей точки связанных 
эмиттеров Э. На коллекторе транзистора УТ! окажется напряжение 
низкого уровня. В этот момент транзистор УТ2 тока не имеет, он вы- 
нужденно находится в состоянии отсечки. На его коллекторе присутству- 
ет напряжение высокого уровня. 

Наличие генератора стабильного тока (ГСТ) принципиально: с его 
помощью строго фиксируются выходные логические уровни. 

В отличие от аналоговых применений диффереяциального усилите- 
ля, когда стремятся использовать разность напряжений АОзых между 
коллекторами, цифровая микросхема, переключающая ток [о, снабжа- 


Рис. 3.1. Исходные схемы для элемента ЭСЛ: 


а — дифференциальный каскад — переключатель тока; б — переключатель тока © 
опорным входом; в — то же с выходными эмиттерными повторнтелями; г -- двух* 
входовый элемент 
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ется двумя инверсными выходами логических уровней (С) и ©, где выдё" 
ляются напряжении высокого Чо и низкого 95 уровней. 


На рис. 3.1, 6 показан простейший одвовходовой элемент ЭСЛ. Но» 
вым в развитин элемента ОО] (рис. 3.1, а) здесь является источник опор* 
ного напряжения Оо. Это вапряжевие фиксирует порог срабатывания 
переключателя тока. Тем самым дифференциальный усилитель превра- 
цтается в логический элемент. У него теперь два состояния выходов, ко» 
торые переключаются лишь при условиях: О»х> Чон или Оьх<Оон. Од- 
како при проектировавии ЭСЛ ставилась задача: получить сверхскорост= 
ную логику. В схеме (рис. 3.1,6) этого достичь нельзя, так как выход 


ное сопротивление выходов © и О велико, оно приближается к номиналу 
Кк. Для снижения выходного сопротивления к коллекторным выхо- 
‘дам подключаются эмиттериые повторители-транзнсторы УТЗ и УТА, 
работающие в линейном режиме (рис. 3.1, в). Теперь выходное сопро- 
тивление эмиттерного выхода принципиально уменьшается: 


эп 
В" об = ВВ И, (3.1) 
где (В+1) — коэффициент усиления транзистора — эмиттерного повто- 
рителя по току. Эмиттерные выходы чаще делаются «открытыми», что- 
бы можно было их соединять в элементы «монтажиое ИЛИ». Кроме то- 
го, внутренние нагрузочные резисторы рассеивают большую мощиость, 
чем сильно ухудшают тепловой баланс корпуса ЭСЛ. Во многих случаях 
ие обязательно отбирать от повторителей УТ3З—\Т4 максимальный ток. 
Сопротивление внешнего нагрузочного резистора Кон можно выбрать 
самостоятельно в широкнх пределах, например от 300 Ом до 30 кОм. 


На рис. 3.1,г показан следующий шаг развития схемотехники ЭСЛ: 
для получения нескольких логических входов следует использовать один 
пороговый транзистор (в схеме он составной: УТ3—УТ2) и несколько 
параллельно соединенных входных транзисторов. В данном случае ло- 
гическую функцию входов А и В реализуют транзисторы УТ4 и УТ!. 
В современных ЭСЛ логические входы снабжаются внутренними резис- 
торами утечки Кьх=250 кОм. Такой резистор, во-первых, позволяет ос- 
тавлять неиспользуемые логические входы свободными, неприсоедииен- 
иыми; во-вторых, эти резисторы служат предыдущим элементам ЭСЛ 
нагрузками для их выходных эмиттерных повторителей. В правой час- 
ти схемы (рис. 3.1,г) показан простейший источник порогового иапря- 
жения Ооп (резисторы К, В2 и диоды УБ1, УР?2), который вырабаты- 
вает опорное напряжение 4,6 В. Он снабжен эмиттерным повторителем 
УТЗ для увеличения нагрузочной способности. . 

Отметим дальнейшую принципиальную особенность микросхем ЭСЛ: 
они питаются отрицательным напряжением — О’ и» (т.е. напряжение 
подается от эмиттеров), причем коллекторные цепи заземляются. Этим 
способом повышается помехоустойчивость ЭСЛ. Ток потребления Шшот 
вытекает из микросхемы в источник. 

На рис. 3.2, а показана передача сигнала Ч. от эмиттерного повто- 
рителя УТЗ из элемента-источника ОО! (ЛЭИ) ва базовый вход тран- 
зистора УТ! в логическом элементе-приемнике 2О2 (ЛЭП). Видно, что 
большой ток потребления Тот, протекающий по относительно тонкому 
проводнику коллекторного питания Ч„ пк, имеющему определенное по- 
гонное сопротивление Кип, даст напряжение помехн АО, которое в сум- 
ме с сигналом Ох поступит на вход А? элемента РО2. 

Из этого обстоятельства следует два вывода: во-первых, коллектор- 
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иая шина питания делается большого сечения и заземляется (дается 
нуль потенциала, см. рис. 3.2,6); во-вторых, разъединяются коллектор- 
ные цепи переключателя тока и эмиттерных повторителей (рис. 3.2, в). 
Корпус ЭСЛ имеет, таким образом, два вывода коллекторного питания 
Чнлк И Чипко И ‘один вывод эмиттерного — Ч, пэ=-—5,2 В. 


т 202 Л _ рр 
ыы |. инк" 26 


ПР! ЛУЙ 


8хий А! 
Выход а 


Рис. 3.2. Способы подачи питания на ЭСЛ: 


а— < заземленнымин эмиттерами; б—с нулевой коллекторной шиной; в—с раз» 
дельными коллекторными выводами 


К помехам, возникающим в шине эмиттериого питания — Чи пэ, 


переключатель тока — дифференциальный усилитель — менее чувствите- 
лен, так как в эмиттерной цепи присутствует генератор стабильного то- 
ка, который фиксирует ток 10, не позволяет ему изменяться, если меня- 
ется ‘напряжение источника эмиттерного питания — Оипэо (что равно- 


ценно помехе). 
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Чем выше качество схемы ГСТ, тем значительнее ДУ ослабляет 
эмиттерный синфазный сигнал помехи. Желательно, чтобы ток ГСТ не 
зависел как от пульсаций по шине — О по, так и от изменений темпе- 
ратуры. 

Учитывая вышеизложенную  иоследовательность схемотехнического 
развития, нетрудно проанализировать полную схему элемента ЭСЛ се- 
рии К500 (рис. 3.3, а). На рис. 3.3, б показано включение этого элемента, 


0 
бык 


Рис. 3.3. Логический злемент ЭСЛ серии К500: 


а-— принципиальная схема; б — включение; в — схема для снятия переключа- 
тельных характеристик; г — переключательные характеристики для выходов © 


и О; д— временная диаграмма 
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причем внешние резисторы нагрузки Ви следует присоедииять, если дан- 
ный элемент работает как оконечный. Таким образом, все логические 
уровни ЭСЛ имеют место в отрицательной области потенциалов («под 
землей»). Такие логические уровни непосредственно не совместимы со 
схемами ТТЛ и КМОП, что считается большим недостатком ЭСЛ. Оба 
коллекторных вывода Чик: И Уи пка присоединяются к нулевой шине 


(или поверхности) печатной платы. 


На рис. 3.3, в показана схема, позволяющая снять зависимости 
выходных напряжений Чо и 5 от. изменения входного напряжения 


Оз», которое будем изменять с помощью потенцнометра В1. Полученная 
зависимость представлена на рис. 3.3,г. Видно, что амилитуда выход- 
ных импульсов микросхем ЭСЛ (см. также осциллограмму, рис. 3.3, 9) 
примерно равна 0,9 В. Выходные импульсы симметричны относительно 
потенциала —1,2 В. Каждый логический элемент из микросхемы серии 
К500 потребляет статическую мощность Рно‚=25 мВт, имеет время за- 
держки распространения ф,д.р.ср==2 нс, что дает в итоге энергию, по- 
требляемую на переключение Эдо. =50 пПДж. 


АДД: 


‚ —- —* 


ЕЕ ПОбЛОНЖа 1-51 


Подложка _ р-5— 


——ж— =—— 
2) 5) 
Рис. 3.4. Поперечные сечения интегральных транзисторов: 
а— для микросхем серии МЕСГЮК; 6 — для микросхем серии МЕСГ00К 


Согласно данным рис. 1.2 и 1.9 микросхемы ТТЛ серии КР1531 име- 
ют такое же время Ёфд,р.ср==2 нс, но потребляют на один злемент всего 
4 мВт (Эпот=8 пДж). Конкуренция со стороны ТТЛШ (4$, ЕАЗТ и 
А1.$) заставила в очередной раз модернизировать массовые серии ЭСЛ, 
Как и в случае ТТЛШ, потребовался новый технологический процесс. 

На рис. 3.4, а показано поперечное сечение биполярного транзисто- 
ра с р-п-изоляцией, на котором строились в 70-х годах как аналоговые 
микросхемы, так и цифровые ЭСЛ. Такие транзисторы имели частоту 
единичного усиления «=1,5 ГГи и обеспечивали для ЭСЛ время за“ 
держки фд.р=2 нс. Плотвость упаковки получалась: 10 элементов на 
кв.мм. Следует отметить, что первые серии ЭСЛ появились еще в середн- 
не 60-х годов. В связи с чрезмерной удельной рассеиваемой мощностью 
этих наносекундных микросхем, многие их варианты тогда имели мас- 
сивную гибридную конструкцию. 

В последующее двадцатилетие широкое распространение как про- 
тотипы пелучили последовательно сменявшие друг друга серии полупро- 


295 


водниковых ЭСЛ фирмы Моогоа (например, МЕСГ 100, МЕСИ. 1000, 
МЕСЕ 10000, МЕСТЕ. 2500). В ходе развития не только улучшались па- 
раметры ф.д.рер, Риаот И Эшот, ВО и совершенствовалась схемотехника 
как собственно элемента, так и функциональных узлов, входящих в се- 
рии. Логический элемент серии МЕСГ 10000 (иногда ее обозначают 
МЕСГ 10К) соответствует схеме рис. 3.3, а. - 

Серия МЕСГ. 100000 {или, кратко: МЕСГ, 100К) превосходит по 
быстродействию микросхемы перспективных серий ТТЛШ. На рис. 3.4, 6 
показан эскиз сечения биполярного транзистора, разработанного для 
этих субнаносекуидных микросхем ЭСЛ. Здесь р-п-изоляция заменена 
диэлектрической $10. поэтому Транзисторы имеют #,=4,5 ГГн, что 
обеспечивает время ф.д.р‹р==0,75 нс. За счет существенно меньшей пло- 
щади интегрального транзистора плотность упаковки повышается до 20 
элементов на квадратвый миллиметр поверхности, хотя число траизис- 
торов в элементе ЭСЛ стало почти в два раза больше. На таких тран- 
зисторах строятся БИС ЭСЛ и матрицы памяти, 

Логический элемент серии МЕСГ, 100К имеет диодиую цепь тер- 
мокомпенсации логических уровней, а также усовершенствованный ис- 
точник опорных напряжений, делающий ‘логические уровни иезависимы- 
ми от больших колебаний питающих напряжений, а также помех по 
цепи питания. На рис. 3.5, а показана функциональная схема элемента 
серии МЕСГ 100К, которая содержит три части: переключатель тока 
ПТ и эмиттерный повторитель ЭП, а также источник опорного напря- 
жения ИОН. Полная принципиальная схема этого элемента приведена 
на рис. 3.5, 6. Эмиттерный повторитель УТ4 можно нагрузить на резис- 
тор сопротивлением 50 Ом, подключив его вывод к потенциалу—2 В. 
Предельный ток нагрузки ЭП может достигать 55 мА. Отметим, что все 
измерения для ЭСЛ следует проводить при установившемся температур- 
ном режиме, причем плату с микросхемами следует обдувать (скорость 
потока 2,5 м/с). Номинальное напряжение питания для серии МЕСЕ 
100К несколько уменьшено (--О„пэ =—4,5 В), однако логические уров- 
ви непосредственно совместимы © предыдущей логикой (см, рис. 3.5, в). 
Благодаря ИОН логические уровни не изменяются, если напряжение пи- 
тания будет находиться в пределах —4,2 В<— И тэ<—5,7 В. Статиче- 


ская потребляемая мощность для субнаносекундного элемеита Рно+ == 
—40 мВт, при этом на переключение потребляется энергия Эпот=0,75Х 
х40=30 пДж. Аналогичные параметры имеют отечественные микросхе- 
мы ЭСЛ серии К1500. | 


На рис. 3.6 показана диаграмма пределов переключательных харак- 
теристик ЭСЛ серий К500 и К1500. В табл. 3.1 даны цифровые значения 
соответствующих координат входных и выходных напряжений. На дн- 
аграмме, построенной для каждой серии, типовые характеристики рас- 
положены внутри заштрихованного ковтура. Следует учесть, что данные 
столбца для микросхем серии К1500 не зависят от температуры и пи- 
тающих напряжений. Для микросхем серии К5ОО приведены значения 
при 25°С. При температуре —30°С все напряжения возрастают на 5... 
..10 4$, а при температуре 85 °С свижаются на такую же величипу. 

Скорость переключения микросхем ЭСЛ удобно проверять при дву- 
полярном напряжении питания (аналогично схеме включения операци- 
онного усилителя). При таком включении элемента ЭСЛ (см, рис. 3.7, а) 
источник входных импульсов можно заземлить (сравните также выбран- 
ные напряжения питания 2 и —3,2 В с потеициалами, указанными на 
рис. 3.1,г). На рис. 3.7, 6 обозначены уровни входного и выходных им- 
пульсов, по которым следует отсчитывать время задержки распростра- 
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„о =” = 1 
лк Ик =0 а 


Рис. 3.5. Схемотехника субнаносекундной ЭСЛ: 

а — структуриая схема логического элемента; б — схема переключателя тока ПТ, 
эмиттерного повторителя ЭП и источиика опориого напряжения ИОН; в — пере 
ключательные характеристнкн по выходам Фи 9 


нения при ‘включении и отключении элемента, если входной импульс 
имеет заданную длительность фронта {54 и среза #5. При замерах необ- 
ходимо использовать кабели и нагрузки. с сопротивлением 50 Ом. Несо- 
гласованные проводники не должны быть длиннее, чем 2 мм. К выходу 
схемы (рис. 3.7, а) требуется подключать вход согласованной линии пе- 
редачи. 

При эксплуатации микросхем ЭСЛ необходимо учитывать дополни- 
тельно три временных параметра: 15 — время «выдержки», щ — время 
хранения и 4; — время сброса. 

На рис. 3.8, а штриховыми линиями показано, что, если на входе 
Р данные появятся позже, чем истечет время +5, а затем поступнт им- 
пульс разрешения ЕЁ, либо тактовый сигнал С, на выходе появится оши* 
бочное напряжение низкого уровня. 
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2 Рис. 3.6. Диаграмма пределов 
; ВлахЛыг переключательных характеристик 


; 1 
би Ит тат Изути элементов серии К1500 


бе, 


тах Аналогично (см. рис. 3.8, 0) 
и ‚ информацию на входе О можно 
быт," сменить после установления сиг- 
быт, пор нала Е (или С) только по истече- 
нии времени хранения 411. В про- 
тивном случае (штриховые ли- 


т пор нии) на выходе будет отработан 
и” ложный нмпульс напряжения вы- 
22, Та? сокого уровня (а не статический 


ды2, ЛИТ низкий уровень) 
На рис. 3.8, в показаио, что в 
устройствах, имеющих вход сброса 
К, перед подачей управляющих 
сигналов Е (или С) должен даваться защитный интервал времени 1. 
Здесь же показаны задержки импульсных перепадов на выходе, 
Многовходовые логические элементы ЭСЛ могут реализовать либо 


функцию ИЛИ (ИЛИ), либо И (И). На рис. 3.9, а показана схема уп- 
равления переключателем тока ЭСЛ по двум входам А и В. На рис. 
3.9, 6 показан положительный входной скачок Ц; дв, Который можно 


подать на вход А или В, а также отклики на него по выходам и 
О, т. е. скачки потенциалов Чо и 95. Высоким уровнем (В) здесь на- 


звано нулевое напряжение, низким (Н) — отрицательное выходное (0— 


Таблица 3.1. Входиые и выходные уровии для элементов ЭСЛ 


Серия 
Обозначение уровня Напряжения (см. рис, 3.6) 

К500 к1500 
Входной, высокий, максимальный О, пах, МВ —810 —880 
Входиой, высокий, минимальный я, пиш› МВ —1105 | —1165 
Входной, низкий, максимальный 08. пах МВ —1475 | —1475 
Входной, низкий, минимальный 0, пт) МВ —1850 | —1810 
Выходиой, высокий, максимальный Оых, шах МВ —810 —880 
Выходной, высокий, минимальный Ох, пи» МВ —960 — 1025 
Выходной, высокий, пороговый Оык, пор’ МВ —980 —1035 
Выходной, низкий, пороговый ых, пор МВ | —1630 | —1610 
Выходной, низкий, максимальный 0х, тах» МВ —1650 | —1620 
Выходной, низкий, минимальный Ох, ша: МВ —1850 | —1810 


298 


-И 03= -2, 58 
: 2) (#1500) 


Рис. 3.7. Схема для измерения (а) параметров выходных импульсов (6) 


ГВ„). Последовательно переключая напряжения уровней Н и В на вхо* 
дах Аи В с помощью переключателей 51 и $2, можем составить таб-. 
лицу выходных потенциалов (см. табл, 3.2). 

‚ Если назвать напряжение иизкого уровня Н логическим 0, а высо- 
кого В — логической 1, получим таблицу состояний ИЛИ. (сравните дан- 
ные табл, 3.3 и рис. 1.15, в}. Назвав напряжение низкого уровня Н логи- 
ческой 1, получим таблицу состояний И (вторая часть табл. 3.3). 


Таблица 3.2. Электрические 
уровни на входах и выходах схемы 
(рис. 3.9, а) 


Вход Выход 

[в № | № 

Н н —вк |Н 0 В 
н| в 0 в| —в, |Н 
вн 0 вВ| —8 |Н 
В В 0 В —1Вк Н 


Таблица 3.3. Логические 
функции двухвходового элемента 
ЭСЛ (рис. 3.9, а) 


Вход | Выход 

„Логика ри 
д|в|о |5 

Напряжение высо- | 01010] 1 
кого уровня — |0] 11110 
единица, логика 11011:0 
ИЛИ . 1111110 
ее 

Напряжение низ- {11 1| 110 
кого уровня — еди- | 1|10|011 
ница, логика И 01101 
01010] 1 


Таким образом, однн и тот же элемент ЭСЛ может работать как 
ИЛИ (на втором выходе — ИЛИ}, лнбо как элемент И (И). Наличие 


выходов © и @ упрощает реализацию аппаратурных задач и исключа» 
ет излишние задержки сигналов в дополнительных инверторах. 
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Ошибрне 


аи \ 
Выход 7 Правильно \ - 
6) 


Рис. 3.8. Особые временные параметры ЭСЛ: 


а — время выдержки {.; б — время хранения #1; в— время сброса е 


А 3 
а} 


“Рис. 3.9. Схема управления элементом ЭСЛ (а) и амплитуды сигналов 
(6) в этой схеме 
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3.2. КОМБИНАТОРНЫЕ МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ К500 


На рис. 3.10 показаны условные обозначения микросхем ЭСЛ 
ИЛИ/ИЛИ серии К500. Схема присоединения источников питания к кор- 
пусам этих микросхем дана на рис. 3.10, а. 

Микросхема К500ОЛМ101 (рис. 3.10, 6) содержит четыре двухвходо- 
вых элемента ИЛИ, каждый из которых имеет один открытый вход. 
Вторые входы ключей объединены (вывод 12 корпуса). Сюда можно по- 
давать сигнал разрешения входам Е|. 

Микросхема К500ЛМ102 (рис, 3.10, в) аналогична предыдущей, но 
все восемь входов свободны. 

Микросхемы К500ЛМ105 (рис. 3.10,г} и К500ЛМ109 (рис. 3.10, 9) 
выполняют функцию ИЛИ/ИЛИ, но различаются по числу входов. 

Микросхема К500ЛЕТОб (рис. 3.10,е) имеет только инверсные вы* 


ходы, поэтому ее три элемента реализуют функцию ИЛИ. 


Микросхема К500ЛЕ123 — это тройиой элемеит ИЛИ, который 
имеет аналогичную цоколевку и функциональную схему, но отличается 
мощными магистральными выходными каскадами. 

На рис. 3.10, ж—з показаны микросхемы, каждая из которых мо- 
жет передавать логические сигналы на шесть линий, поскольку в них 
содержатся по два элемента с тремя выходами. 

икросхема К500ЛЕ111 (рис. 3.10, ж) имеет инверсные выходы. 

Микросхема К500ЛЛ110 (рис. 3.10, 3) позволяет транслировать по 
линиям передачн неинвертированные сигналы. Тройные выходы каждо- 
го из элементов позволяет распределять тактовые импульсы с их 
наименьшим расхождепием по времени. 

Кроме того, многоканальные выходы пригодны для включения по 
схеме «монтажное ИЛИ», что позволяет экономить корпуса микросхем 
при проектировании цифровых устройств. Микросхемы (рис. 3.10, ж—3) 
имеют три вывода коллекторного питания, каждый из которых можно 
использовать независимо. | 

Микросхема К500ЛП107 (рис. 3.11) содержит три двухвходовых 

`ключа, выполняющих функцию исключающее ИЛИ. Если применить 
положительную логику, то на выходах С и О (см. рис. 3.11, а) реали- 
зуются логические уравнения; 


= (АВ) -- (АВ), 9 =(АВ)- (АВ). (3.2) 


При отрицательной логике обозначение выходов @ и © меияется 
на противоположное (рис. 3.11,6), хотя логические уравнения сохра- 
няются. 

На рис. 3.12 показаны микросхемы ИЛИЛИ общего назначения, 
необходимые при проектировании сверхскоростных мультиплексорных 
схем распределения данных. 

Микросхема К500ЛК117 (рис. 3.12, а} при положительной логике 
выполняет логическое уравнение 


©, = (Ал -| Аз) (Ав - Аз -- Аз) = {3.3} 
а при отрицательной 
©. = = (Аа Аз) -- (А А Аз) = С.. (3.4) 


На рис, 3.12,б показана развернутая функциональная схема 
К500ЛК117, где обозначены элементы «монтажное И и ИЛИ», 001.5— 
201,8, соответствующие данным уравнениям, 
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КОООЛИИЕ 


8 
Е 
6 
7 


8) 
=728 а) К50ОЛЕТОВ 
К500лм105 БОЛЕ 


Вытобы) 9 
4+8+0° 
17 Сйытобы 


И, л3= 
==-7.26 


Рис. 3.10. Микросхемы ИЛИ/ИЛИ серии К500: 


а — схемы подключения источников нитания; б — ЛМ!01; в — ЛМ102; г-—- ЛМ!05; 
9— ЛМ!109; е— ЛЕШб, ЛЕ!23; ж -—- ЛЕН; в — ЛЛИо 


802 


Рис. 3.11. Микросхемы исключающие 
ИЛИ серии К500: 
& — обозначение выводов ЛП!107 при ноло- 


жительной логике; б--то же при отрица- 
тельной логике 


Микросхема К500ЛС118 (рис. 
3.12, в) не имеет ииверсных выходов 
и выполняет при положительиой ло- 
гике в точках 2О1.1—0Р1.4 опера- 
цию ИЛИ (рис. 3.12,г). Оконча- 
тельно на выходах ШРО1.5 и 2О1.6 
получим фуикцию И от выходных сиг- 
налов. Если логика  отрицатель- 
ная, в точках ОО1.1—Р01.4 выполняется функция И, на выходах 
211.5, 2р1.6 — ИЛИ. 

Для межсоединений микросхем ЭСЛ используются двухпровод- 
ные линии передачи сигналов, которые должны обслуживать специаль- 
ные микросхемы: передатчики и приемники. 


Рис. 3.12. Микросхемы ИЛИ/Й серии К500: 


а, б — обозначение и функциональная схема для ЛК!17; в, г-—то же для ЛК!18 


Микросхемы К50ОЛН5 и К500ОЛН!16 (рис. 3.13) — дифферен- 
циальные приемники сигналов, поступающих с цифровой линии связи. 
Микросхема ЛП115 (рис. 3.13, а) имеет четыре приемных канала с 
дифференциальными входами, но одиночными выходами. Принципиаль- 
ная схема ее четырех дифференциальных усилителей и источника опор- 
ного напряжения Чоп показана на рис. 3.13, 6. Выход стабильного опор- 
ного напряжения (вывод 9} позволяет построить триггер Шмитта 
либо превратить канал диффереициального приемника в простой иивер- 
тор ЭСЛ (см. рис. 3.1, 6). 

Для увеличеиия устойчивости к синфазным помехам, которые в 
«длинных линиях» могут быть велики, каждый дифференциальный кас- 
кад имеет активный генератор стабильного тока ГСТ. Если использу- 
ются не все четыре каскада, один из входов свободного каскада сле- 
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дует присоединить к выводу 9, чтобы предотвратить возможность са- 
мовозбуждения через общую цепь ГСТ. Микросхема К5ООЛИ116 (рис. 
3.13, в) отличается от ЛП115 комплементарными логическими выходами 
каждого канала, поскольку на принципиальной схеме ее (рис. 3.13, г) 
изображены четыре канала полных ДУ с двумя выходными эмиттер- 
ными повторителями. Комплементарные выходы используются для пе- 
редачи сигнала в линию связи, состоящую из витой пары проводов. 


Л. пк=0 и лк2=0 


Ию 2 
Коби ; | 


г) 


Рис. 3.13. Микросхемы дифференциальных приемников сигналов ЭСЛ 
с двухпроводных линий серии К500: 


а — обозначения для ЛП!15; б — принциниальная схема ЛП|15; в, г—то же 
для ЛПИб 


Рассмотрим две микросхемы, служащие для взаимного преобразо- 
вания логических уровней ЭСЛ и ТТЛ. 

Микросхема К500ПУ124 (рис. 3.14, а) —это  четырехканальный 
преобразователь цифровых сигналов ТТЛ (напряжение низкого уровня 


00 «=0,3 В, высокого М ых=3,5 В) в логические уровни ЭСЛ (см. 


рис. 3.3, 9). Один канал этой микросхемы показан на рис. 3.14,6. На 
микросхему ПУ1724 следует подать два питающих напряжения: Оник== 
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=5 В (ТТЛ) и -—-Ч инь =—5,2 В (ЭСЛ). Отметим, что вход ЕТ (вы- 
вод *6 — разрешающий, Если на вход ЕТ подать напряжение низкого 
уровня от ТТЛ, то на всех прямых выходах ЭСЛ (выводы 2, 1, 15, 14} 
появится напряжение низкого уровня ЭСЛ, а на инверсных выходах 
{выводы 4, 3, 12, 13) — высокое (см. рис, 3.6). 

Время фэд.рер для данного преобразователя уровня составляет 
5 нс, что позволяет принимать сигналы от микросхем ТТЛШ. 


Л лк= +98 


и 


РИ 


Вытоби па 96Л 
п 


пи 
И) Ажл  Абл 


Рис. 3.14. Транслятор (преобразователь) уровней от ТТЛ к эсл 
К500ПУ124: ` 


а — обозначение; б — схема одного канала 


Если К500ПУ!24 передает сигналы в линию, состоящую из витой 
пары проводов, на ее приемном конце подключают приемники 
К500Л0115 или К5ООЛП!ИИ6. 

Микросхема К500ПУ125 (рис. 3.15, 4) — четырехканальная, пред- 
назначенная для обратного преобразования сигналов ЭСЛ (от выхо- 
дов О и 0} в сигнал ТТЛ (выход одиночный). Каждый канал (рис. 
3.15,6) имеет обычный двухтактный выход элемента ТТЛ с транзи- 
сторами Шотки. 

‚Вывод 1 опорного напряжения Чо" позволяет етроить триггер 
Шмитта. К этому выводу можно подключить входы свободных каналов 
других микросхем. Микросхему ПУ125 можно применить как диффс- 
ренциальный приемник сигналов с линии. Другими словами, на Микро- 
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схемах ПУ124 и ПУ!25 можно сделать канал передачи цифровых сиг- 
налов: уровни ТТЛ переведем в уровни ЭСЛ, которые и будут пере- 
даны в линию, а на приемном конце уровни ТТЛ восстановим. Такой 
каиал передачи скоростной цифровой информации содержит меньше 
помех и поэтому более устойчив, чем канал только на микросхемах ТТЛ. 

Если входы ПУ125 оставлены. свободными, неприсоединенными, на 
выходе ТТЛ появитея напряжение низкого уровня. Типовое время за- 
держки распространения для ПУ125 5 ис. 
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Аи 
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Рис. 3.15. Транслятор (преобразователь) уровней то ЭСЛ к ТТЛ 
К5о0ОПУ 125: 


а— обозначение; б — схема одного канала 


Микросхема К500ЛП129 (рис. 3.16) — четырехканальный  прием- 
ник сигналов ТТЛ, передаваемых по шинам ЭВМ. На схеме располо- 
жения выводов (рис. 3.16,6) указаны три вывода питающих напряже- 
ний: Оипк: =0, Оирко =5 В, —У, э=-—6,2 В (рис, 3.16, 6). По вхо- 
дам данных Р принимаются- уровни ТТЛ. Остальным входам управле- 
ния требуются сигналы ЭСЛ. Выходные сигналы также ЭСЛ. На рис. 
3.16, в показана схема одного канала преобразования уровня ТТЛ. 
Канал транслирует логический уровень, поступивший на вход О, если 
на тактовом входе С присутствует низкий уровень (см. табл. 3.4). 
Входные данные будут защелкнуты по положительному перепаду. на 
входе С. Вход В служит для сброса. Если на вывод разрешения по 
выходу ЕО подать напряжение высокого уровня, выход данным разре- 
шается (см. в табл. 3.4 строки третью, четвертую и пятую). Вход Ед 

‚ иеобходим для строгой синхронизации данных, считываемых из зач 
шелки. Вход Н позволяет изменять гистерезис управляющей характе- 


306 
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Рис. 3.16. Четырехканальный приемник сигналов ТТЛ К500ЛП129: 


а — структурная схема; б-— цоколевка; в-— схема одного канала; г — гистерезис- 
ная переключательная характеристика 


ристики по входу О. Характерные пороговые точки входного напряже- 
ния петли гистерезиса указаны на рис. 3.16, г. Чтобы включить входной 
гистерезис, вывод Н следует заземлить. Еслн гистерезис не требуется, 
этот вывод присоединяется к проводу — Ци по. 


Испытывать импульсные параметры К500ЛП129 удобно в схеме 
(рис. 3.17, а). На рис. 3.17, 6 
показано взаимное расположе- Таблица 3.4. Состояния в схеме 
ние входного (ТТЛ) и выход- К500ЛП129 
ного (ЭСЛ) импульсов. На 
входы С и В следует подать Выход 
напряжения низкого уровня, 2; | [ ЕО | К Чит 
на вход Е0— высокого. На 
рис. 3.17, в показана аналогич- 
ная диаграмма для сигналов х х 
на входе Еб и выходе О (на х В 
выходах Си В присутствуют Н ы 
х 
В Н 


Вход 


напряжения низкого уровня, на 
входе Р — высокого). На рис. 
3,17,г дано положение импуль- 


эоым г 
мы шы 
воще 
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Рис. 3.17. Схема испытания импульсных параметров К500ЛП129 (а); 
диаграммы: входных и выходных импульсов (6), импульсов на входе 
разрешеиия и выходе (8) и положения нмпульса сброса В (г) 


са сброса В (на входах О и ЕО — напряжения высокого уровня). По 


: 


выводу Чипко ток потребления от составляет 8 мА, по выводу — 
Оно стекает ток [нот==172 мА, 


3.3. ТРИГГЕРЫ, СЧЕТЧИКИ И РЕГИСТРЫ СЕРИИ К5600 | 


Среди микросхем серии К500 имеется ряд многоканальных 
схем, содержащих Р-триггеры с В5-входами. На рис. 3.18, а показано 


`функциональиое обозначение двухканального Р-триггера К500ТМ1390. 


Оба триггера связаны общим тактовым входом С (вывод 9, рис. 3.18, 6). 


Назначение выводов триггера из К500ТМ130; СЕ — вход разрешения 
для тактовых импульсов на оба триггера вместе или раздельно (разре- 


шает напряжение низкого уровня); С — общий вход тактовых им- 
пульсов (переключает положительный перепад напряжения); П-вход 
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записи данных (действует, если на входе С — напряжение низкого 
уровня); В н $ — входы сброса и установки (действуют, только если 
на входах Си СЕ раздельно или поочередно присутствует напряже- 
ние высокого уровня). - 

Каждый триггер-защелку 21.1 и РО1.2 можно использовать от- 
дельно, если подать на вход 9 напряжение низкого уровня, а исполь- 


зовать в качестве тактовых входы СЕ] (вывод 6) нли СЕ? (вывод11). 


47200711739 


Рис. 3.18. Триггерная схема К500ТМ130: 


а — обозначения; б — структура 


Напротив, если требуется общий тактовый вход С (вывод 9), сле- 
дует подать иа выводы 6 и 11 напряжение низкого уровня. Изменения 
уровней на Р-входах отображаются на выходах, если на тактовом 
входе присутствует напряжение низкого уровия. Выходы защелкивают 
данные с приходом положительного перепада тактового импульса. Ес- 
ли на тактовом входё уровень сигнала высокий, изменяющаяся на 
входах данных информация не влияет на выходные уровин. 

При проектировании токоведущих дорожек печатной платы необ- 
ходимо исключить взаимосвязь входов К, $ с тактовыми С, СЕ и инфор- 
мационным О. В табл. 3.5 показаиы логические состояния выходов 
О: триггера ТМ130 после прихода тактового перепада в момент 
+, которые получаются при различных комбинациях сигналов на 
входах. 

Микросхема К500ТМ131 (рис. 3.19) содержит два О-триггера, отли- 
чающихся двухступенчатой структурой «мастер-помошщник». Каждый 
триггер имеет собственные асинхрониые входы сброса К и установки 
$, а также вход разрешения тактового импульса СЕ. Если на общем 
тактовом входе С присутствует напряжение низкого уровня, на каж- 
дый из входов СЕ! и СЕ? можно подавать тактовые импульсы, С дру- 


гой стороны, присутствие на входах СЕ! и СЕ? напряжения низкого 
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Таблица 3.5. Таблица 3.6. Состояния триггера 


Состояния триггера К500ТМ131 
К500ТМ130 5 вк 
ход ход 
— __ Режим о... 
р [ СЕ | бит в $ | С |) и -- 1 
н НН -— Оп 
Н В — — 
ы п и Н В$-защелка в НН -—- Н 
х Н В о В В| — — | Неопреде- 
х В Н и ленность 
х В В м НХ о 
—— п 
= Тактовый вход, — в Н ы 


‘уровня разрешает прохождение на оба триггера общей тактовой сет- 
ки С. 

Выходные состояния каждого триггера меняются после прихода 
положительного перепада тактового импульса, По-другому, на такто- 
вых входах должно выполняться следующее условие переключения: 


= СЕ СИ, | (3.5) 


где С — сигнал тактового нереброса; СЕ — сигнал разрешения пере- 
броса (активное — напряжение низкого уровня); С°%! — перепад так- 
тового импульса (от напряжения низкого уровня к высокому). При 
С=В сигналы Р=Н или Р=В проходят на выход в момент №4, т.е, 
Ол+:=р. При других сочетаниях СЕ и С состояния выходов триг- 
геров «мастер-помощник» не могут изменяться. В табл, 3.6 отображены 
состояния каждого триггера, управляемого по входам К5 (после при- 
хода тактового импульса +1), а также по входам Р н С. Видно, что 
состояние выхода триггера не меняется, если на входе С присутствует 
напряжение низкого уровня, а на входе О — любые данные. 


Микросхема К500ТМ133 (рис. 3.20) содержит четыре триггера-за- 
щелки. Каждый триггер 2О1.3—Р01.6 имеет свободный П-вход. Вы- 
ходы этих ячеек попарно проходят через элементы ИЛИ. Их выходы 


01—04 имеют открытые эмиттеры и позволяют поэтому пользоваться 
далее схемотехническим приемом «монтажное ИЛИ» либо непосредст- 
венио могут присоединяться к шине данных цифровой снстемы. Как и в 


триггерах ТМ131, выходные состояния 91—94 повторяют сигналы на 


входах 21—Р4, если на входах СЕ!2 и СЁЗ4 присутствуют нанряже- 
ния высокого уровия. Ииформация в ячейках защелкивается по отри- 


цательному перепаду тактового импульса С. 

Входы управления 2012 и Е0З4 разрешают прохождение выходных 
сигналов 01, 02 и 03, 94 в шины данных. Прохождение на пары за- 
щелок РР1.3, 2Р1.4 и РР1.5, РР1.6 общей тактовой последовательно- 
сти С разрешается с помощью входов управления СЕ!2? и СЕ34 
(выводы 4 и 12). 


310 


Микросхема К500ТМ134 (рис. 3.21) содержит два О-триггера с 
развитой логикой управления. Состояния одиого О-триггера при различ- 
ных сигналах управления приведены в табл. 3.7. Выводы триггеров 
имеют следующее назиачеиие. При высоком уровне на входе выбора 
даниых $1! разрешается прием данных по входу 02| триггера 201.9. 
Если на входе 51 — низкий уровень, разрешен выбор данных по входу 


А9007М157 


Рис. 3.19.  Триггерная 
схема К500ТМ131; 


Рис. 3.21. Триггерная схема 
К5ООТМ134: 


Рис. 3.20. Триггерная схема 
К500ТМ133: 


Таблица 3.7. Состояния 
триггера К500ТМ134 


1 21 
с ры в >) Чп--1 
Н Н Н х Н 
Н Н В х В 
Н В х Н Н 
н В х В В 
В х х х Ол 


011 этого триггера. Аиалогично напряжение высокого уровия на входе 
$2 разрешает прием по входу Р22 второго триггера, низкого — по его 
входу Р12. | 

Низкими уровиями, подаваемыми иа входы СЕ! и СЕ?2, разрешает- 
ся прохождение тактовой последовательиости С (вход 7). Если иа об- 
щем тактовом входе С — напряжение низкого уровня, каждый триггер 
может перебрасываться самостоятельио, тогда входы СЕР и СЕ? ис- 
зользуются как тактовые. Переключение происходит по положительному 
перенаду импульса С. При напряжении высокого уровня на выбранном 
входе СЕ смеиа-данных на ‘других входах не отражается на выходных 


сигналах ОГ и (2. Уравнение для сигиала С соответствует микросхеме 
7М!31 [см, формулу (3.5}], 


#5007М1!73 


а 


8) 


Рис. 3.22. Триггерная схема К50ОТМ 173: 


а — структура; б — цоколевка 


Микросхема К500ТМ173 (рис. 3.22) содержит четыре О-триггера с 
общим тактовым входом. Эту микросхему удобно использовать как че- 
тырехканальный мультиплексор со входами, защелкивающими даниые, 
В каждом канале таких входов два: О]и и 091. Четверки входов не- 
четных 011...014 и четных 021-224 выбираются сигналом, поданиым 
на вход выбора даниых 0$. Если на вход С пришел положительный 
„тактовый перепад, триггер защелкивает даниые (1 или 0}, принятые по 
выбраниому входу. 

Ток потребления этой микросхемы составляет 66 мА, время 15д,р,ср 
от входа О) до выхода @ ие более 3,5 нс, время тактового перепада 
должно находиться в пределах 1,5...4,5 нс. Состояння каждого триггера- 
мультиплексора из К500ТМ173 сведены в табл. 3.8, 
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Микросхемы К500\Е136 и К500ИЕ!37 Таблица 3.8. 
(рис. 3.23) — однотипные счетчики, отли- Состояния 
чающиеся выходными кодами: ИЕ\36 счи- мультиплексора 
тает в гексадецимальном коде, а ИЕ!37—  К500ТМ173 


в десятичном. Оба эти счетчика имеют уии- 
вер-альное назначение и могут при такто- Вход Выход 
вых частотах свыше 100 МГц считать как 

на увеличение, так и на уменьшение вы- 05 С Ои-- 


ходных данных (реверс). Полная принци- 


пиальная схема микросхемы ИЕ!136 показа- В Н 21 

па на рис. 3.23, а, микросхемы ИЕ!37 — на Н Н 2 _ 
рис. 3.23, 6. Их ноколевки одинаковы (см. х В Ол 

рис. 3.23, в). 


Четыре режима работы этих счет- 
чиков программируются по двум вхо- - 
дам $1, 52 (см. табл. 3.9). Режим предварительной установки позво- 
ляет загрузить даиные, присутствующие на входах 20—03 (см. также 
первую и восьмую строки табл. 3.10}. Счетчики меняют выходные состо- 
яиия по положительному перепаду на тактовом входе С. В другие мо- 
меиты (С=Н, см, пятую строку табл. 3.10) можно менять данные на 


входах О. После завершения счета на выходе окончания счета ТС уста- 
навливается напряжение низкого уровня. Аналогичио работает и счет- 
чик К500МЕ!37 (см. табл. 3.11). Реверс счета получается при смене 
уровией напряжения иа входах 51 и 52 (см. табл. 3.9} на противопо- 
ложные. 


Таблица 3.9. Выбор режимов счетчиков К500ИЕ136 и ИЕ!37 


Вход 
Режим 


Н Предварительная установка (загрузка) 
В Счет на увеличение 

Н Счет на уменьшение 

В Хранение; остановка счета 


При напряжениях высокого уровня на входах $1, $2 сёет останав- 
ливается. Максимальная тактовая частота при счете как на увеличение, 
так и на уменьшение составляет 125 МГц. Счетчики потребляют ток 
питания по 165 мА иа корпус в каждом варианте. Наибольшее время 
задержки имеет цепь от входа С до выхода. ТС ({д,рер==10,9 нс). Наи- 
болынее время «выдержки» %-==7,5 нс требуется между сигналами на 
входах выбора $ и тактовым С. 

Микросхема К500ИР141 (рис. 3.24} —это регистр, который может 
работать в четырех режимах: остановка сдвига (хранение), сдвиг впра- 
во, сдвиг влево, параллельный прием. Команда для выбора одного из 
режимов подается на входы выбора $1 и $2 согласно табл. 3.12, Сдвиг 
вправо и влево информации в триггерах получается после прихода но- 
ложительного фронта тактового импульса 1-1 на тактовый вход С (вы- 
вод 4). В табл. 3.12 данные ©, соответствуют предшествующему мо: 
менту 11. Регистр загружается параллельно по входам 20—23, а по 
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Рис. 3.23. Счетчики серии К500: 
а— ИЕ!36; 6 — ИЕ!37; в -- их цоколевка 
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Таблица 3.10. Состояния счетчика К500ИЕ136 


Вход Выход 

$1 $2 0 п р в С С! 9 9 9% 3 тс 
Н Н нн В В х В Н Н В В Н 
н В х х х х Н В вн в в в 
Н В х х х х Н В нв в в в 
н в х х х х н в ввв вн 
нН В х х х х вн В В В В В 
Н В х х х х В В В В В В В 
В В хх хо Хх х В вв в в в 
нн ввнн х В ввннн 
в н х х х х н в Н внн В 
вн х х х х Н В вннн в 
в Нн хх х Хх нвВннннн 
в н хх хо х нв вв в в В 


входам ОГ. и РК последовательно для сдвига влево и вправо соответ- 
ственно. Выходы 00—03 имеют нагрузочиую способность 50 Ом. Если 
используется только один из выходов для последовательного вывода 
даниых в нагрузку, остальные выходы следует оставить разомкнутыми. 


8 РА 922 Пт 72,70 


` 7 


Е 
и: 


КУОбИРЕ 


Рис. 3.24. Регистр К500ИР141; 


а — схема; б — цоколевка 


`° Таблица 3.11. Состояния счетчика К500ИЕ137 


Вход Выход 

51 $2 р р 02 3 Сьх с 0 © 92 93 тс 
нн вввн х В В в вн в 
Н В х х х х н в Н | О = | В В 
Н В х х х х НВ В нн вн 
| В х х х х НВ нннн В 
Н В х х х х н в вннн В 
Н В х х х х в В вннн В 
н В х х х х в В В ннн В 
В В х х х х х В вннн 'В 
нн ввнн х В В в НН В 
в н х х х х Н В Н внн В 
вн х х х х нв вннн В 
в Нн х х х х НВ нннн В 
Таблица 3.12. Состояния регистра ИР141 

Воды" ° Выход , 

Режим работы 

5 5 Ч Чень Чаю ао 
НН | Параллельный прием 20 О 02 23 
Н В | Савиг вправо ОВ 00% 9% 92%) 

В Н | Савис влево 01% 02% 03% ОЕ 

В —В | Остановка сдвига 00) Оо 02) 03 


3.4. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
ИЗ СЕРИИ К500 


Рассмотрим микросхемы; мультиплексора, дешифраторов, шифра- 
тора, проверки на четность, ускоренного переноса, сумматора-вычита- 
теля, АЛУ и ПЗУ. Такие микросхемы позволяют строить быстродейст- 
вующие узлы ЭВМ. 

Микросхема К500ИД164 (рис. 3.25) — мультиплексор, который ра- 
ботает как восьмикаиальный селектор данных, присутствующих иа его 
входах 20—07. Эти данные поочередио могут появляться на выходе @ 
согласно коду выбора входной линии, поданному на адресные входы 51, 
$2 н 53 (см. табл. 3.13). Девятое состояние — напряжеиие низкого уров- 
ня — появится иа выходе @ при запрете мультиплексирования, когда на 


вывод разрешения по выходу ЕО подан высокий уровень. С помощью 


выводов ЕО можно увеличивать число каиалов мультиплексора, соеди- 
няя вместе несколько мультиплексоров. Нужную группу каналов вклю- 
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чаем в цепь коммутации, подав на вход ЕО соответствующей микросхем 
мы иизкий уровень. 

Микросхемы К500ИД161 и ИД162 (рис. 3.26) — одиотипные дешиф- 
раторы. Они прииимают по входам 20—02 трехразрядное ‚двоичное 
слово и выдают сигнал по одному из восьми выходов ©00—07. Номер 
выхода, где есть сигнал, соответствует десятичному эквиваленту вход- 
ного кода. Дешифратор ИД16| имеет значащие выходные напряжения 
низкого уровня (инверсные выхо- 
ды), у дешифратора ИД!62 — 
значащие выходиые иапряжения Таблица 3.13. Состояния 
высокого уровня (выходы без ин- мультиплексора К500ИД!64 
версии). Состояния входов и вы- 
ходов этих дешифраторов сведены 
в табл. 3.14 'н о еены Вход управления — _ Код на 
Входы приема трехразрядного сло- Е 53 52 выходе © 
ва имеют положительную логику. 
Каждый дешифратор имеет два 


92 
= 


входа разрешения Е10 и ЕН. Де- Н Н Н Н 2 
шифрация разрешается при иа- Н н вн р2 
пряжеииях низкого уровия на Н нв В Е 
‚ этих входах. Подав на один из Н внн 24 
входов напряжение — высокого Н вн в 05 
уровня, запрешаем работу дешиф- Н вв н 06 
‚ратора, тогда на всех выходах Н в В В 27 
ИД!61 появятся напряжения вы- В х х х Н 


сокого уровня, на выходах 
ИД!62 — низкого. 

Микросхема К500ИВ165 (рис. 
3.27) —шифратор, который перево- 
дит сигиал, поданный по входу с десятичным номером 20—07, в дво- 
ичный трехразрядный эквивалент этого номера, появляющийся иа вы- 
ходах 90—02. Выходные уровнн накапливаются в О-триггерах-защел- 
ках, поэтому шифратор может работать синхронно. Все состояния для 
этого шифратора сведены в табл. 3.16. Если иа тактовом входе С при- 
сутствует иизкий уровень, на выходах @ отображается состояиие вхо- 
дов О. Эти данные защелкиваются в момент положительного перепада 


Таблица 3.14. Состояния дешифратора К500ИД161 


Вход Выход 
ЕЙ ЕЮ | 02 м 0 оао за сока 
Н Н Н нн Н В В В в в В В 
Н Н Н н в В Н В В В В В В 
Н Н Н вн В В нН’В В В В В 
Н Н Н в в В В В Н В В В В 
нн внн вВввВвввнНнН в В В 
Н Н В н в В В в В В Н В В 
Н НВ в Нн В В В В В В Н В 
Н н | в в В В В В В В В В Н 
В х х х х В В В В В В В В 
х В х х Хх В В В В В В В В 
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тактового импульса С. Даииый шифратор приоритетный: в код перево- 
дится старший высокий уровень, поступивший на один из входов 00— 
107. Высокие уровни, присутствующие на младших по номеру входах, 
при этом на результат не повлияют. 

На выходе ОЗ имеется напряжение высокого уровня, если на од- 
ном из входов присутствует напряжение высокого уровня. Этот сигнал 


Чнпкг , пк 


$ 
ы 
з 
Сс 
5$ 
в, 9 
Из б 2 
8 
Рис. 3.25. Мультиплексор КБ00ИД164: .. 
а — принципиальная схема; 6— цоколевка 
Таблица 3.15. Состояния дешифратора К500ИД162 
Вход Выход 
ЕЙ ЕЮ | 22 р 00 00 5 © 5 м % % Я 
нн ннн вннннннн 
нн нн В Н внннннн 
НН нН в н ннНн вннннн 
ннНн Н В В ннн внннн 
ннНн внн нннн вннн 
нНн вн В ннннн внн 
нн В в Нн нннннн в н 
нн В В В ннннннн В 
В х х х х нннннннныи 
х В х х х нинНнинннннн 
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в. НП 
р НЕН 04 
7 ПЕН! 
НЕЕ 
т 
РЕ . 
о 
РЕН : 
#7 
ще, — 
9 ` 
5) 
Рис. 3.26. Денифраторы серии К500: 
а — схема ИД16Г; б — схема ИД162; в — их цоколевка 
Таблица 3.16. Состояния шифратора К500ИВ165 
Вход Выход 
р р 02 03 0 15 15 27 о 0 а 9 
В х х х х х х х вннн 
Н В х х х хх х вн н в 
н НН В х х х х х в Нн в Н 
ннн В х х х х в н В В 
нннн В х х х В вн н 
ннннн В х х В в н В 
нннннн В х В В в Н 
ннннннн В В В в В 
нннннннн ннннын 
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можно подать на младший вход ОО последующего шифратора н тем 
самым увеличить число входов. Шифратор К500ИВ165 потребляет ток 
питания 131 мА, время фи,рср для сигналов от входа О до выхода @ 
составляет 2...7 ис, время &=6 нс. 

Микросхема К500ИВ160 (рис. 3.28) предназначена для проверки на 
четность 12-разрядного кода. На кристалле расположено девять элемеи- 
тов исключающее ИЛИ. Если на четном числе входов из группы 00-— 


^500И8155 


.Рис. 3.27. Шифратор К500ИВ165: 


а — прииципиальцая схема; б — цоколевка 


ОН присутствуют напряжения высокого уровня (единица), на выходе 
схемы @ появится напряжение иизкого уровня (см. табл. 3.17). При 
нечетном числе входных единиц на выходе © появляется напряжение 
высокого уровня. 

Чтобы схема могла проверять на четность слова, длина которых ме- 
нее 12 бит, на неиспользуемые входы следует подать иизкие логические 
уровни (либо оставить эти входы неприсоединениыми). Проверка 12-би- 
тового слова проводится за 4 ис. Если необходимо проверять более 
длинные слова, следует объедииить соответствующее количество корпу- 
сов К500ИВ160 с помошью дополнительных элементов исключающее 
ИЛИ. На рис, 3.28, в показана 48-битовая схема проверки кода на чет- 
ность. 
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$х12 бит 


Рис. 3.28. Схема проверки четности кода К500ИВ160: 


а — структура; б— цоколевка; в — устройство проверки 48-разрядного кода 


Таблица 3.17. Состояния схемы Таблица 3.18. Выбор режима 


проверки на четность К500ИВ!60 работы для К500ИМ180 
Входы выбора 
о Е рожи 
В В | АЗВ-Е Сьх 
Четная ХЕ Н В н ыы + В 
Нечетная #0 В Н Н Сьх —- А—В 


Микросхема К500ИМ!80 (рнс. 3.29) содержнт два быстродействую- 
щих двухразрядных сумматора-вычитателя. Функциональная схема 
одного из ннх показана на рнс. 3.29, в. Входы выбора ЗА и 5В общие, 
онн служат для раздельного суммирования операндов —В, —А или 
вместе —А—В. Подав на эти входы логические уровни согласно табл. 
3.18, можем установнть один из трех режимов работы: суммирования 
слов А, В с приемом входного переноса Сьх, вычнтания одного операнда 
(В или А), а также вычитания обоих операндов. 

Каждый операнд состоит ‘из двух разрядов А|, А? и В[, В2. Каж- 
дая поразрядная схема суммирования-вычитания имеет выходы суммы 


$ и 5, а также выход разряда переноса Свых. 


21—788 - 321 


Я 8 Рис. 3.29. Сумматор-вычита- 
52 57 быибы АТ ВТ 5 Ирла = тель К500ИМ180: 


6) =528 а — структура; б — цоколевка; 
2 в — схема 


Скорость выполнения операций велика, поскольку среднее время 
задержки распространения от входов операндов до выхода переноса и 
суммы равно 4,5 нс. Время задержки от входа переноса до выхода пере- 
иоса составляет 2,2 нс. Микросхема потребляет ток 86 мА. 

Для схемы (рис.`\3.29, в) при положительной логнке выполняются 
уравнения: ` 


$ == Сьх (А’В’- А’ В’) -|- Сьх (А’В’-Н А’ В’), (3.6) 
Свых = Свх А’-|- Сьх В*’--А’В’, (3.7) 
А’-= АФФА, В’=ВФЪЗВ. (3.8) 


Состояния логических уровней, возможные в схеме (рис. 3.29, в), 
сведены в табл. 3.19. . 

Микросхема К500ИП181 (рис. 3.30) — арифметическо-логическое 
устройство, по принципу действия аналогичное соответствующим мик- 
росхемам ТТЛ и КМОП (т.е. К155ИПЗ — рис. 1.130 и К564ИПЗ — 
рис. 2.71). Данное АЛУ выполняет 16 арифметических операций с двумя 
четырехразрядными словами-операндами А0-—АЗ и В0—В3, а также мо- 
жет служить генератором 16 логических функций от этих операндов. 
Корпус микросхемы имеет 24 вывода. Символами 50—53 обозначены 
входы выбора логической или арифметической функции, которую долж- 
но выполнять АЛУ. Чтобы АЛУ выполняло арифметические операции, 
на вход М надо подать напряжение низкого уровня. В этом случае раз- 
решаются внутренние пульсирующие переносы. На вывод Си (вход сиг- 
нала быстрого переноса) также следует подать низкий уровень. 

Если на вход М подано напряжение высокого уровня, АЛУ геиери- 
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рует логические функции. Сводка режимов работы АЛУ К500иИП81 
приведена в табл. 3.20. Генерируемые двоичные слова выделяются на 
выводах Е0— РЕЗ. 

Арифметическо-логическое устройство имеет выход сигнала быстро- 
го нереноса’Си+а, а также вспомогательные выводы Св н Ра — выходы 


Рис. 3.30. Арифметико-логическое устройство К500ИП181: 
@-— схема; б— цоколевка (входы выбора 50—14, $1—17, 52—15, $3—13} 


91* . 323 


Таблица 3.19. Состояния в схеме (рис. 3.29, в) для сумматора из 
микросхемы К500ИМ180 


Вход Выход 
Ре 
жим ЗА ЗВ А В Сах $ 5 бык 

Суммирование В В Н Н Н Н В Н 
В В Н Н В В -Н Н 

(А+-В+ С») В В Н В Н В Н Н 
В В Н В В Н В В 

В В В Н Н В Н Н 

” В В В Н В Н В В 
В В В В Н Н В В 

В В В в’ в В Н В 

Вычитание В Н Н Н Н В Н Н 
В Н Н Н В Н В В 

(С»х-+А—В} В | Н В Н Н В Н 
В Н Н В В В Н Н 

В Н В Н Н Н В В 

В Н В Н В В Н В 

В Н В В Н В Н Н 

В Н В В В Н В В 

Вычитание Н `В Н Н Н В Н Н 
Н В Н Н В Н В В 

(С»х+ ВА] Н В | В Н Н в в 
Н В Н В в _ В Н В 

Н В В Н Н Н В Н 

Н В В Н В В Н Н 

Н В В В Н В Н Н 

Н В В В В В Н В 

Вычитание суммы Н Н Н Н Н Н в В 
НН Н Н В °В Н В 

{Сьх—В—А) Н Н Н В Н В Н Н 
. Н Н Н в. В Н В В 

Н Н В Н Н В Н Н 

Н Н В Н В Н В В 

Н Н В В Н Н В Н 

Н Н В В В В Н Н 


генерации переноса и группового распространения переноса. Данные 
выходы требуются для схем АЛУ, работающих с более длинными сло- 
вами. 

Значения времени №.др.р при выполнении большинства функций 
находятся в пределах 2...7 нс. Наибольшее время задержки слова Е (от 
- 3 до 10 нс) наблюдается при смене команд управления по входам $0-= 
$53 и М. Арифметическо-логическое устройство потребляет ток питания 
145 мА прн О, ‚э=-5,2 В 
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Таблица 3.20. Логические функции и арифметические операции 
АЛУ К500И 1181 у риф еские операц 


Вход выбора 


оо М | ЕЕ 
нннн А А 

ннн в А-В А-- (АВ) 
ннвн А-В А-- (АВ) 
нн в в 1 АЧА 
нвнн АВ (АВ) --0 
нвн в в _ (А-- В) + (АВ) 
нввн АВ-- АВ АВ 

н в в в А-В А--(АЧВ) 
вн пн пн АВ - (А-В) --0 
вн н в АВ-- АВ А—В—1 
внвн В (А-+- В-- АВ 
вн в в АВ А- (А-В) 
ввнн 0 1 

в вн в АВ (АВ) —1 

в в вн АВ АВ— 1 
вв в в А А—1 


Микросхема К500ИП179 ' (рис. 3.31) —это схема ускоренного пере- 
носа, которая позволяет объединить сумматоры К500ИМ180 или АЛУ 
К500иП181 в структуры более высокого порядка. На рнс. 3.31, в дается 
схема организации переносов в 32-разрядном арифметическо-логическом 
блоке, который построен с помощью двух СУП. Таким образом, здесь 
показано соединение двух 16-разрядных АЛУ. Перенос высшего поряд- 
ка позволяет сократить время суммировання 32-разрядных слов до 
18 нс. 

Микросхема К500РЕ149 (рис. 4.32) — постоянное запоминающее 
устройство однократного программирования. Основа ПЗУ — матрица 
ячеек однократного программирования с организацией 32 Ж32= 1024 бита. 
При считывании на четырех выходах ПЗУ ©0—©| появляется парал- 
лельное слово — байт на 4 бита. 

Как при программировании (т. е. при записи единицы в ячейку), 
так и при считывании данных, записанных в ПЗУ, используются восемь 
адресных входов АО—А7. Входы АО—А4 связаны с матрицей через внут- 
ренний дешифратор, имеющий 32 выходных провода. По линиям адреса- 
ции АБ—А7 переключаются состояния сразу четырех мультиплексоров 
мМОХ0—МОХЗ и после выходных буферных каскадов, которые могут 
работать на нагрузку 50 Ом, появляется считываемый байт, Выходные 


буферные каскады ‘имеют вход выбора кристалла С5. Он необходим 


при коиструировании ПЗУ болыной емкости из нескольких К500РЕ149. 
Тогда требуемая часть блока памяти (кристалл, точнее микросхема) 
выбирается напряжением низкого уровня на его входе С$. На рис. 3.33, а 
показан выходиой сигнал @„, выбранный импульсом  адрёсации Ал. 
На рис. 3.33,6 приведена аналогичная диаграмма выбора выхода ©» 


по входу С$. 


. © роГ-08- НООбИИВ | 
И 72 3 ИИ 105 7 207 278 


[| 
20 60 2 616.222 62 23.63 
й сви бань 


2729 ИЗО0ИИ!Я в) 79/0 1500/0779 


Рис. 3.31. Схема ускоренного переноса СУП К500ИП179: 


в — структура; б — цоколевка; в — присоединение СУП к АЛУ 


В цифровых системах на основе этих ПЗУ строятся схемы управ- 
ления-контроллеры, узлы хранения мнкропрограмм и алгоритмов. В ИЗУ 
удобно записывать стандартные коды и последовательности, а также 
зифровые эквивалеиты сложных стандартных аиалоговых сигиалов (на- 
пример, телевизионных). Микросхема К500РЕ149 имеет максимальное 
время доступа к данным 20 нс прн удельной мощности потребления 
0,66 мВт/бит. По каждому адресу входное сопротивление составляет 
50 нОм н определяется сопротнвленнем утечки. 

На рнс. 3.34, а дана упрощенная` эквивалентная структура заноми- 


326 


К5ООРЕТИЯ 
И пт пк? 


(р) 
Матрица и 
92х32 | 1 


ВЕНЫ 


мих 9 мик |мих2 м 
8—118-118 18 


ЕЙ о р) 
5х 


Рис. 3.32. Программируемое ПЗУ К500РЕ149: 


а — структурная схема; б -- цоколевка 
—_—_—_щ [7 
и 


.. бл 9 
бис 55 ИС 


2) 5) 


Рис. 3,33. Импульсные диаграммы выбора по входам Аз (@) н 65 (5) 


нающей матрицы: 32 провода по горизонтали и четыре групны по восемь 
проводов по вертикали. Программирование точки пересечения шин по- 
лучается пережиганием избыточным током нихромовой перемычки меж- 
ду ними (аналогично плавкому предохранителю). 

На рис. 3.34, а показано, что кодом АБ—А7 все мультиплексоры 
МУХ0—МУИХЗ выбрали четыре первых провода. Если адресом А0—А4 
выбрать горизонтальный провод |, то точек пересечения окажется 4. 
Для того чтобы записать единицу только на перекрестие |1, в данном 
ПЗУ через буфер О, при программировании требуется пропустить фор- 

‚ сирующий ток программирования №рф (это третья переменная програм- 
мирования). 

На рис. 3.34, б изображена схема программирования по трем пере- 
меиным. Если через цепи управления выбора слова и пережигания пере- 
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Рис. 3.34. Структура программируемой матрицы: 


& — эквивалентная схема выбора перемычки пережигаиия; б — схема протекания 
токов программирования 


мычки (УВС и ПП) выбрать (т. е. открыть) транзисторы первой стро- 
ки УТ!1, УТ!2, УТ13, ..., а с помощью схемы УПП (управленне прожи- 
ганием перемычки) открыть транзистор УТ5 и подать открывающее 
смещение на транзистор УТ4, то через резисторную перемычку первой 
строки и первой колонки г пойдет ток пережигания перемычки Тип. 

Когда ги в схеме рис. 3.34,6 присутствует, на выходе буфериого 
элемента УТ, УТ? нмеется напряжение низкого логнческого уровня 
(база УТЕ заземлена через выбранную адресным кодом неремычку ги). 
Если ги! пережечь, УТГ (эмиттерный повторитель) даст иа выходе Фа 
напряжение высокого уровня (единицу), поскольку на базе УТТ ока- 
жется высокий потенциал от источника Чу пко‹ 


Для программирования микросхема специальных выводов не имеет, 
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Пережигание выбранной перемычки произойдет, если на выводы пита- 
ния Чищкг и Оилка и на выход О будет подана последовательность 
импульсов определенной формы. На рис. 3.35, а показана схема подклю- 
чения импульсных источников питания. Напряжение программирования, 
форсирующее Цпрф, подключается через $1 к выводу Оншкы, Тем самым 
создается условие отпирания УТ4 (см. рис. 3.34, 6). Напряжение про- 
верки Опр» необходнмо для контроля пережигания перемычки. Если в 
момент подачи Опр» на выходе @ь окажется напряжение не высокого, 
а низкого уровня, программированне не состоялось. Таким образом, 
суммарное напряжение программирования Ор дает мощный импульс 
тока пережигания перемычки 111, форсирующий ток программирования 
11рф (см. рис. 3.34, 6), также обеспечивает проверку пережигания, 


Прадерка 


а) 
ик - 77 
| . Цикл 
й ы ^ 
= я [48] 
Их | 


8} 


Рис. 3.35. Схема подключения импульсных источников питания для про“ 
граммирования (а) и диаграмма импульсов программирования (6) 


На рис. 3.35, 6 показана временная диаграмма импульсов програмч 
мирования. Исходное состояние ПЗУ — запнсаны все нулн. Для записи 
1 подадим код адреса и повысим напряжение на выводе питания Оишк! 
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до уровня Пир=6,4+0,4 В (см. второй график рис. 3.35, 6). По истече- 
нии защитного интервала времени 1, подадим через делитель напря- 
жение Ч ф =У,р-НИйрь =6,4-|-5,6==12 (0,5) В на адресный вход А» 
(по которому требуется записать 1). Напряжение Ч»рф должно иметь 
пологий нарастающий фронт Ю1=0,1...1 мкс; длительность импульса 
программирования фир должно быть 100...125 мкс. Сила тока в импульсе 
программирования [шр=150=25 мА. Одним таким импульсом програм- 
мируется по выбранному адресу один бит, Для программирования дру- 
гих таких точек пересечения проводов матрицы (пусть — трех), распо- 
ложенных по этому адресу (см. рис. 3.35, а), следует подать три им- 
пульса (ИО—И2) напряжения программирования ЧОнрё. Для проверки 
программироваиия по заданному адресу необходимо уменьшить напря- 
жение иа выводах ОЧишк: и Чика до уровня Ой =5,6= 0,1 В (высокий 


уровень проверяющего напряжения). На всех запрограммированных вы- 
ходах 00—03 должны быть напряжения высокого уровня. Достаточно 
время проверки {ирв==| мкс. 

Затем следует сменить адрес (А!) и провести программирование 
очередной области памяти по вышеизложенной последовательности. По 
окончании программирования всей микросхемы следует проверить его 
результаты, подав на выводы Чик: Н Чико пониженное проверяю- 


щее напряжение Ппрь=4,8+0,1 В. На входы А0--А7 следует подать 


циклическую последовательность адресов. Адресные выходные логиче- 
ские напряжения А, для схемы рис. 3.35, а должны находиться на 
уровнях (Цирь--0,8 В) и (Чпр—0,5 В) +0,3 В. Форсирующий ток про- 
граммирования /шоф-==2...3 мА при Ипрь=6,4=0,4 В. 

Выходное напряжение порога сигнала, для запрограммированного 
ПЗУ составляет Инпк —1,3 В. Микросхема К500РЕ149 потребляет 
ток питания [шот=150 мА, 


3.5. КОМБИНАТОРНЫЕ МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ К!500 


Субнаносекундные цифровые микросхемы серин К1500 отлнча- 
ются большой мощностью потребления Рноз==250...750 мВт. Такие микро- 
схемы размещаются поэтому в корпусах, имеющих не только большое чи- 
сло выводов, но и способных отводить от кристалла мощности на уров- 
не 1 Вт. Конструктивных нсполнений такнх малогабарнтных корпусов, 
как правило, несколько. Например, для микросхем серии МЕС, [00 000 
приняты два корпуса: пластмассовый РР (два ряда выводов) и плос- 
кий керамический $Г1М (планарное расположение выводов). На рис. 
3.36 показано взаимное соответствие нумерации выводов для таких 
корпусов. Следует отметить, что все времеиные параметры микросхемы 
в корпусе 5ГЁМ лучше примерно на 0,2 нс. Нумерация выводов для 
микросхем серии К1500, размещенных в керамическом корпусе с пла- 
иарно расположенными выводами (шаг 1,25 мм), соответствует корну- 
су (рис. 3.36, а). 

В дальнейших параграфах на функцнональных схемах дана нуме- 
рация выводов для микросхем в корпусе (рис. 3.36, а). Поскольку в 
обоих * корпусах располагаются одинаковые полупроводниковые кри- 
сталлы, нетрудно при необходимости по рис. 3.36, в установить взаим- 
ное соответствие нумерации выводов двух вариантов упаковки ЭСЛ 
(иомера выводов корпуса ЭЁТЁМ даны в скобках). Микросхемы серий 
К500 и К!500 с одинаковыми названиями имеют принципиально раз- 
личные структурные схемы (в отличне от микросхем ТТЛ и КМОП). 


330 


ИР 
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Рис. 3.36. Корпуса серии МЕСГ1ОСК: 


а — пластмассовый Р!Р; б— плоский $2М; в- взаимное соответствие нумера- 
ции выводов этих корпусов (в скобках — для плоского корпуса} 


Микросхема К1500ЛМ102 (рис. 3.37, а) содержит пять элементов 
ИЛИ/ИЛИ. Каждый элемент имеет два входа А, Ви два выхода ©, 
О. Кроме того, все пять элементов имеют общий вывод разрешения по 
входу ЕТ. Логические состояния входов и выходов этой микросхемы 
сведены в табл. 3.21. Средняя потребляемая корпусом мощность — 
248 мВт, ток потребления [оз иаходится в пределах 38...80 мА, наи- 
большее время задержки (от входа ЕТ до выхода ©) не превышает 
1,95 нс. Время фд.р,ср ДлЯ остальных сигналов не более 0,95 нс. 

Микросхема К1500ЛП107 (рис. 3.37, 6} состоит из пяти двухвходо- 
вых элементов исключающее ИЛИ. Каждый элемент имеет три внешних 


выхода: О и О и внутренний, сигнал с которого АФВ поступает иа 
пятивходовый элемент ИЛИ. Выход его @©6 дает сигнал сравнения. 
В табл. 3.22 показана сводка данных для операции исключающее ИЛИ 
АФВ в каждом из пяти каналов. Видно, что 

на выходе © сигнал имеет низкий уровень Таблица 3.21. 

если А=В (оба уровня напряжения низкие Состояния одного канала 
Н или высокие В). Во второй части табл. — из микросхемы 

3.22 показаны также логические состояния  К1500ЛМ102 

на выходе ИЛИ, На выходе ©6 уровень низ- 


кий будет только в случае, если все вход- Вход Выход 
ные сигиалы равны (А1=ВЬ А?=В2,..., о — 
А5=В5). А В Е оо 


Средняя потребляемая К1500ЛП107 
мощность составляет 280 мВт, ток потреб- 
ления шот находится в пределах 46...96 мА, 
средиее время задержки распространения 
равно 0,95 нс, однако сигнал на выходе ©6 
может появиться с задержкой 1,25...2,75 нс. 


нем м 
нм мм 
тым 
2 59 5959 
еее оды 
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Рис. 3.37. Варианты микросхем ИЛИ из серии К1500: 
а — микросхема ИЛИ/ИЛИ ЛМ102; 6 -— микросхема исключающее или лпЮт: 


8 — микросхема ИЛИ с разветвлением ЛПИ2; г — дифференциальный приемник 
сигналов с линйн ЛП114 
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Таблица 3.22(а). Табл. 3.22(6). Состояния на выходе ИЛИ 
Операция исключаю- в микросхеме К1500 Л П107 

щее ИЛИ в микросхе- 
ме К! 5004 ПГО7 Выходы исключающее ИЛИ Выход 


©6 
АБ Ф В5 А4 Ф В4 АЗФ ВЗ А2 Ф В2 ФВ! (или) 


Вход Выход 
Н Н Н Н Н Н 
= ,‚-х х х х В 
и в о 3 х В х х х В 
Н В В Н х х В х х В 
В Н В Н х х Хх В Хх В 
в в н в х х х х В В 


Таблица 3.23. Состояния Таблица 3.24. Состояния инверторов 


в микросхеме К1500ЛП112 в микросхеме К1500Л П114 
Вход Выход Вход Выход 

д | |а [о А А | о 
В х Н В В |6 В Н 
х В Н В Н бот Н В 
Н Н В Н он В Н В 
Чон Н В Н 

`Разомкнуты В | 

Ч ил К Тел К В Н 


т Микросхема К1500ЛП112 (рис. 3.37, 8) содержит четыре элемента 
ИЛИ, имеющих разветвленные выходы. Все элементы снабжены общим 
входом разрешення ЕТ. В табл. 3.23 перечислены логические состояния 
для данной микросхемы. При среднем времени %др=1 не ЛП!12 по- 
требляет мощность 310 мВт (пределы тока потребления 51...106 мА), 
Уровень и разброс пороговых потенциалов по всем выходам составля- 
ет —0,95 В+5 мВ. Входной ток высокого уровня по входам А имеет 
повышенное значение П:=350 мкА. 


Микросхема К1500ЛП114 (рис. 3.37,г) — пятиканальный дифферен- 
циальный приемник сигналов с линии. Каждый элемент здесь имеет 


дифференциальные входы А и А и двухтактные выходы © и О. На 
выводе 19 присутствует внутреннее опорное напряжение Чоп. Если его 
подать на один из входов (А или А), выходные сигналы @ и @ диффе- 
ренциального приемника будут соответствовать обычному одновходо- 
вому элементу серии К1500. 

В табл. 3.24 перечислены логические состояния инверторов в мик- 
росхеме К1500ЛП114. Если канал принимает сигнал с линии, то для 
входного напряжения — 0,15 В<О,х<0 В на выходах имеется неопре- 
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делениое состояние. Если О»зх>0, на выходе О уровень низкий, на О— 
высокий. Логические уровни переключаются, если окажется Овх< 
< (0,15 В). 


\ 


напряженне Озгк 


Заметим, что если на оба входа подано одинаковое синфазнсе 


либо оба входа оставлены разомкнутыми, состоя- 


ние выходов однозначное (9=Н, 9=В). 

Средняя потребляемая мощность составляет 390 мВт, ток потреб- 
леиия [от меняется в пределах 51...110 мА. Типовое среднее время 
задержки распространения для каждого канала составляет 1,4 нс. Вы- 
ход Ион дает опорное напряжение —1,32 В +6 мВ при токе 0...475 мкА. 
Типовое значение дифференциального входного сигнала — 150 мВ. 

Среди микросхем серин К1500 имеется несколько комбинирован- 
ных элементов ИЛИ-—И. 

Микросхема К1500ЛК117 (рис. 3.38, а) — трехканальная. Функци- 
оиальная схема канала (рис. 338,6) имеет две пары входов ИЛИ (А, 
В и С, О), а также прямой вход И (вывод Е) и выходы © и ©. Состоя- 
ния“ для этого канала (рис. 3.38, 6) сведены в табл. 3.25. Микросхема 
потребляет ток в пределах 37...79 мА, типовые значения: времени за- 


Таблица 3.25. Состояния в канале Таблица 3.27. Состояйия в 


ИЛИ—И микросхемы К1500ЛК117 


микросхеме К1500ВА123 


м Вход Выход Вход 
ОЭ 2 
Е С в А 90 90 Разрешения Дан- ы 
[= 
Н х х х Хх! В н - и = 
Хх НН х хВ Н он! лью Е 
ххк НН НВ Н ий, В | ЕП? | А Е 
В В х В Хх] Н В 
В х В х вн В х х Н Н 
В В к х в|нН В Н Н В Н 
В х В В х|нН В В х В В 
х В В В 
Таблица 3.26. Состояния для входов и выходов микросхемы 
К1500ЛК118 
Номер входа . Выход 
. оо 
юировиввивоая 23912346 во 
ИННННхФфхххххххх ххх хх ВН 
хххххХ ННН/7НН—НхФфххххххх хх ВН 
хххххххххХ НН—ННхххх хх ВН 
хххххххххххх хх НН7НН‹хх ВН 
хххххххххххххххх хх ННЫВН 
Любые комбинации уровней Ни В НВ 


`834 


АОИ? 


4790084129 
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Рис. 3.38. Варианты микросхем И/ИЛИ из серни К1500: 


9 


а — трехканальная ЛК117; 6 — функциональная схема одного канала ЛК!17; 
в — ЛК!!8; г, д— функциональная схема н цоколевка для ВА!23; е-с 6бу- 
фернымн элемеитами ИП!22 


держки 0,85 нс, мощности потребления 245 мВт (время задержки от 
входа ИЛИ до выхода может составлять 1...2,3 нс). 

Микросхема К1500ЛК118 (рис. 3.38, в) имеет девятнадцать входов 
ИЛИ (группы: 5-+4-4--4--2). В табл. 3.26 показано, что одновремен- 
ное присутствие напряжения низкого уровня на любой из групп входов 
ИЛИ вызывает одинаковое состояние выходов О=Н, О=В. Типовые 
значения мощности потребления 200 мВт, времени задержки распрост- 
ранения 1,15 нс. Ток потребления 32...65 мА. 

Микросхема К15008ВА123 (рис. 3.38, г—9) содержит шесть каналов 
И (от входов А1-—-Аб до выходов @1—06). Для входных сигналов 
имеется общий вход разрешения ЕТ, а также три входа разрешения 
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ЕН2, Е134, Е156 для пар входов И. Входы разрешения реализуют 
функцию ИЛИ. Микросхема К!500ВА123 — это усилитель сигналов 
для линии передачи с нагрузочной способностью. 25. Для этого усилн- 
теля низкий уровень выходного напряжения более отрицательный в 
сравнении с обычными схемами ЭСЛ. Это позволяет выходному эмит- 
терному повторителю отключаться, если оконечное иапряжение питания 
линии составляет — 2 В+ 10 %. 

Логические состояния микросхемы сведены в табл. 3.27. Типовое 
значение мощности потребления — 730 мВт, ток потребления может 
быть от 113 до 235 мА. Если выходной резистор нагрузки 25 Ом при- 
соединен к потенциалу —2,8 В, то низкий логический уровень состав- 
ляет —2200 мВ, Пределы высокого логического уровня —880...—1025 мВ, 
если нагрузка 25 Ом присоединена к потенциалу —2 В. Среднее зна- 
ченне времени ф№д.р,ср ОТ входа А до выхода (©) находится в пределах 
1...4,15 нс, аналогичная задержка от входа общего разрешения ЕТ до 
выхода составляет 1,2...4,9 нс. . 

Микросхема К1500ИП122 содержит девять буферных ЛЭ (рис. 
3.38, е). Каждый элемент обеспечивает время #:р==0,5...1,3 нс. Типовое 
значение мощности потребления 340 мВт иа корпус. 


20 20 #0? СТО 8? 62 12 #22 
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Рис. 3.39. Триггерная микросхема К1500ТМ131: 


а — структура; б — цоколевка 


3.6. ТРИГГЕРЫ И РЕГИСТРЫ СЕРИИ К!500 


Микросхема К1500ТМ131 (рис. 3.39) содержит три Р-триггера 
со структурой мастер-помощник. Триггеры имеют как раздельные, так 
и общие входы такта С, сброса К и установки 5. На корпус этой мик- 
росхемы приходится средняя потребляемая мощность 480 мВт (преде-. 
лы тока потреблеиия от 74 до 149 мВ). Максимальная тактовая часто- 
та может достигать 400 МГц, пределы времени задержки сигналов от 
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входов управления до выходов 0,7...1,7 нс. Время установления данных 
по входу О +: =0,6 нс, аналогичное время задержки данных %=0,3 нс. 

Логические состояния триггеров перечислены в табл, 3.28. Первые 
четыре строки показывают действие входов сброса В и установки 5. 
В последних четырех строках показано, что данные от входа О при- 
нимаются триггером-мастером, когда на обоих тактовых входах триг- 
гера (общем С и частном С0...С2) присутствуют низкие уровни. Дан- 
ные в момент ф1-: поступят на выход трнггера-помощника по положи- 
тельному перепаду импульса на тактовом входе (на одном или на 
обоих). Если иа каком-лнбо входе $ и одновременно на входе В при- 
сутствует высокий уровень, выходной уровень триггера неопреде- 
ленный. -—: 


Таблица 3.28. Состояиия триггеров в микросхеме К1500ТМ131 


Вход Выход 


вс ©<0—©С2 $1 $02—522 


хх х нн `В х Н В 
хх х нн х В Н В 
хх х В х нн В Н 
хх х х В НВ В Н 
хх | нн нн Ол [9 
х ГВ нн нн Ча Оз 
хх х ннНн НН О О 
в гн НН нн В Н 
н ЕгнН НН нн Н В 
вн Н Н НН В Н 
нн г ннНн НН Н В 


Три средние строки в табл. 3.28 показывают условия сохранения 
предыдущего состояния триггера. ° 

Микросхема К1500ИР141 (рис. 3.40) — регистр, состоящий из вось- 
мн О-триггеров. Здесь входы выбора $0 и $51 позволяют выбрать один 
из четырех режимов работы регистра: загрузка данных, хранение, сдвиг 
данных влево или вправо (см. табл. 3.29). Все операции (кроме хране- 
ния) происходят по положительному перепаду на тактовом входе С. 
Регистр имеет два последовательных входа данных ЗП. и $18. Первый 
служит как вход данных слева (они сдвигаются вправо), второй — для 
приема данных справа (сдвиг влево). При напряжениях высокого уров- 
ня на входах 50 и 51 регистр хранит данные независимо от сигналов 
на других входах. Для данной микросхемы максимальная тактовая 
частота сдвига превышает 380 МГц, потребляемая мощность составляет 
850 мВт (пределы тока потребления 120...380 мА). 


Микросхемы К1500ИР150 и ИР!51 содержат по шесть О-тригге- 
ров, имеющих общие входы сброса К (вывод 19). Микросхемы отлича- 
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ются назначением выводов 20 и 21. У К!500ИР150 (рис. 3.41, а) это 
выводы Е„, Е, разрешения загрузки от входов О. Разрешение дается 
напряжением иизкого уровня (см. табл. 3.30) по логике И. Среднее 


значение потребляемой мощности составляет 450 мВт на корпус (пре- 
Таблица 3.29. Режим работы регистра К1500ИР141 


Вход ) 


Выход ({ 


Режим в--1 
тети [150 5 с о 06 05 94 в @ @&а 090 
Загрузка |ннН _|- 27 06 05 04 23 02 р! 00 
`Сдвиг нвг $1, 07 6 05 104 103 02 м 
вправо 
Сдвиг вн 26 105 04 03 22 п: 00 $8 
влево 
Хранение | В Вх 07 6 95 04 093 92 0 90 
0, п 
м 27222957 р Рави 
41 251 221 211 2 


20 41 62 43 04 85496 47 


АЗООЙР/ 


6120 21 02 23.08 2808271905180 1734 1. 9198] 7/12 
77 [24| 23] 22] 21| 6 й 4191920] 1112] 90 90 ие 4% 95 46 97 
И, ПА! И, пк2 


Рис. 3.40. Регистр К1500ИР141; 


а — структура входов и выходов; б -- цоколевка 


Таблица 3.30. Состояния 
триггеров в микросхеме 


К!500ИР150 
| Вход Выход 
рЕ Ь в в | © 
вн пн нНн Н В 
нннн В Н 
хх вн Без изменения 
х В х Н 
х х х В В Н 


338 


Таблица 3.31. Состояния 
триггеров в микросхеме 


К1500ИРт51 
. Вход Выход 
р с, < в [9 | [®) 
вн г нН Н В 
ннгн В Н 
вн нН Н В 
нгнн В Н 
х х В Н Без изменения 
х В х Н | 
х х х В В Н 
х Н Н Н | Без изменения 


72 Й, 8 95 29 РИ 
0000 ПИ 0242 038 440 4159 


2) -х. 


И, _. 9 . 
052774 (ь Са Е 2412 1 100 80 
20 


— = = 13 
ДОМЕ К МИ 000 


#09 02 02 @1 4! 09 
лк Олю бл Ил 
| 2 
’ 170 г 72 и и 17 
й И 8 2 2 27 
(а 
7 9, 1 © И © И ©, 7 |, 
а ЛИ 
8 | им [-- `- п. 
И 99 оу 


4000 И 01202 09099 0408 1505 
8 


Рис. 3.41. Шестерки О-триггеров: 
а — схема К1500ИР150; б — цоколевка этой мнкросхемы; в, г — схема и цоколев“ 
ка К!500ИР15! 


делы тока потребления 79...159 мА), типовое время задержки — 0,9 нс. 
Время задержки от входа сброса К имеет пределы 1,15...2,5 не. 

Для К1500ИР1Б| (рис. 3.41, в} выводы 20 и 21 — это входы так- 
тового импульса С, и Сь (логика ИЛИ). Действие положительного 
тактового перепада, подаваемого на эти входы, отображено в табл. 
3.31. Сброс триггеров ‚проводится напряжением высокого уровня, по- 
даваемым на вход В. Тактовая частота переключения триггеров может 
составить 400 МГц. Мощность потребления равна 630 мВт, 
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3.7. УЗЛЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ 
К!500 


й 


Среди микросхем серии К1500 имеется несколько сверхско- 
ростных вычислительных узлов. . 
Микросхема К1500ИП156 (рис. 3.42) — устройство (селектор) вза- 
имного масочного объединения двух четырехразрядных слов АО—АЗ и 
В0—В3. Селектор имеет четыре выхода-защелки @©0—03. Данные на 
выходах защелкиваются, если на вывод разрешения по выходу Ей 
подается высокий уровень (последняя строка табл. 3.32). 


вм 855 -И 


и. ПЭ . 
ВМТ АМО ' 451 250, ЕЙ 850 А? 62 А 


АМТ 43 83 83 42 @! 90 80 0 ВТ 


И п к и, пк2 
а) 


Рис. 3.42. Селектор взаимного масочного объедииения К1500ИПИБ6: 
а цоколевка; б — структура входов и выходов 


Входы АМО и АМ! используются для «виедрения» определенных 
разрядов из слова АО—АЗ в слово ВО—ВЗ. Аналогичные входы ВМО и 
ВМ1 позволяют сделать протнвоположную операцию (разряд В„ вме- 
сто Ан). В табл. 3.32 эти операции отображены в строках от четвертой 
до одиннадцатой. Здесь также присутствуют два адресных кода А50, 
АЗГ и В5$0, В$З1, необходимых для фиксации мест внедряемых разря- 
. ‘дов. Четыре комбинацин высоких и низких уровней, поданных по адре- 
сам А$0, АЗТ, позволяют внедрить «слева» в слово В0—ВЗ один, два 
или три разряда нз слова АО—АЗ (см. строки от четвертой до седьмой 
в табл. 3.32). 

Аналогично можно внедрить разряды ВО, В! и В2 в слово А0-—АЗ, 
если воспользоваться адресными входами В50 и В$1 (строки от ВосьБ- 
мой до одиннадцатой). В табл. 3.32 выделен также режим трансляцин 
слова В0О—В3З на выходы ©0—03. Для такого случая требуется, чтобы 
код по адресам В$0, В$1 был бы больше (или равен) коду по адресам 

30, А$1. ы 

Селектор масочного объедннения К1500ИП156 потребляет среднюю 
‚мощность Рпот=690 мВт (ток потребления имеет пределы 80...200 мА). 
Типовое значение времени {зд,р.ср==1,2 нс. 

Микросхема К1500ИП160 (рис. 3.43) позволяет оргакизовать про“ 
верку четности (или нечетности) суммы высоких логических уровней 
двух независимых девятиразрядных слов А,А0—А7 и В,ВО—В7. По 
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Таблица 3.32. Состояния в схеме взаимного масочного объединения К1500ИП156 


Режимы 


Проходит ВО—ВЗ 
Проходит АО—АЗ 


Внедряются разряды Ал 
в слово ВО—ВЗ 


Внедряются разряды Вь 
в слово А0—АЗ 


Одновременное взаимное 
внедрение 


На выходах слово во— 
ВЗ 


Защелкивание 


5 НН НН Я НН НОВИЗНЫ ЕЯ НС НЯ НВС 5С НС 699 


мно ыыы ыы Нин м 


54 НН НН НЕ НЕ НЕ НЫ НС НЕЕ НВ НС НС НСНС НВ Е НС РЕЗ НС НС 4 69 


нонотонотоютитюю оы е онтн 


5 БЕ НН А О 5 9 бо НН ны кр конем хымымы 


Вход 


о 5 5 НО 559 5 5 НС ба 0 На НН Нани м ыыы 


5 5 5 НЫ 69 НН 9 59 5 О ба О У НН м м м они м м 


Ха НСО НС БО НЕЕ НОЯ НН БО ОУ НЕО НОО м м СЫ ОНИ м м 


> 
|2 
о 
|<) 


офор оо ооо о а оао роди о 


Выход 


&) 


#/ 
Рис. 3.43. Схема про- Рис. 3.44. — Сверхскоростные 
верки на  четность мультиплексоры: 
К1500ИП160 а — К!1500КП163; б — К1500КГ164 


Таблица 3.33. Состояния выходов микросхемы К1500ИП160 прн 
проверке слов Ап и Ва на четиость 


Сумма высоких уровней Выходы 
Входы А, Аб—АТ Входы В, ВО—В7Т а ®ь 
Нечетная 20 — Н — 
Четная >Е — В — 
— Нечетная 50 — 
— Четная ХЕ — В 


входам А и В схема имеет малое время задержки 0,0...1,4 нс, поэтому 


‘этн входы используются для наращивания устройства проверки четно- 


сти до шестнадцати или большего количества бит. 

Сигналы четности (нечетности) выделяются на выходах О, и ОЧь 
согласно данным табл, 3.33. Если два цифровых слова поразрядно рав- 
ны: А0=ВО, А! =В1...А7=В7, то на выходе С появляется низкий уро- 
вень, свидетельствующий о равенстве слов А и В. При любых других 
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сочетаниях кодов на входах А; и Ва на выходе @ появится напряжение 
высокого уровня. Мнкросхема К1500ИП160 потребляет мощность 
400 мВт, ток питания находится в пределах от 57 до 115 мА. Сигнал 
на выходе С появляется через интервал времени 1,2...2,9 нс. 

Микросхемы К1500КП163 и К1500КП164 (рис. 3.44) представляют 
в серии К1500 сверхбыстродействующине мультнплексоры. Первая из 
них (рис. 3.44, а) — двойная, восьмиразрядная, вторая (рис. 3.44, 6) — 
шестнадцатиразрядная. У схемы К!500КТ163 только три адресных вхо- 
да 50—52 (см. табл. 3.34), поэтому выбранный код адреса в каждом 
мультиплексоре подключает выход Оз и Оь к одноименным разрядам 
слов А и В, Потребление тока питания находится в пределах 76...153 мА, 
наибольшее время фдрер наблюдается для адресных входов 
{1,4...2,6 нс). Задержка от входов сигналов А и В находится в преде- 
лах 0,8...1,7 нс. Микросхема КП164 потребляет мощность 325 мВт. 


Таблица 3.34. Состояния для мультиплексора К1500КП163 


Вход адреса Вход данных (А, В) Выход 
32 51 50 А0, ВО А1, В1 А2, В2 АЗ, ВЗ А4, В4 АБ, В5 Аб, В6 АТ, В7| а, Чь 
ннн х х х х х х х Н Н 
ннн х х х х х х х В В 
НН в х х х х х х Н х Н 
НН в х х х х х х В х В 
нвнНн х х х х х Н х х Н 
нвн х х х х х В х х В 
НВ В х х х х Н х х х Н 
НВ В х х х х В х х х В 
внн х х х Н х х х. х Н 
внн х х х В х х х х В 
ВН в х х Н х х х х х Н 
внв х х В х х х х х В 
ввн х Н х х х х х х Н 
ввн х В х х х х х х В 
В в В Н Хх .х х х х х х Н 
ВВ В В х х х х х х х В 


Таблица 3.35. Состояния для мультиплексора К1500КП164 


Входы адреса Выход Входы адреса . Выход 
38 52 ЗЕ 50 [°) 33 $2 31 50 [°) 
нннн 00 вн н пн 28 
нннв Г внн в | 19 
нн РН 02 в нН в Н 219 
НН в в 23 в н в В ри 
Н В нн 24 в В НН 012 
Н В Н В 05 В В н В 213 
Н В в Н рб в В В Н 24 
н В в В 7 в В В В 215 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 


Таблица 11. Мнемонические обозначения на функциональных схемах 
и в таблицах состояний 


Исходное название 


Значение, расшифровка 


Обозначение 

АО — АЗ 
А=В 
А<В, АВ 
АГ 
А/$ 
ВО — ВЗ 
в/о, 210 
С 
Ср 
СЕ 
СЕР 
СЕТ 
СЕК 
Свх, Ст 
Сп 
Сан, Си 
Си-чх, Си-+у» 

и-2 
СРИ 
Свых, Сощ 
($ 


Орегапа А 


РагИу 


АтИБтенс 1051 ипИ 


Азупсбго /ЗуйсВго 


Орегапа В 


Втагу /Десита1 


С!оск шри+ 
Соше Чоп 


СросК епа в 


Соип{ епа Ме рага!1е| 


Соип{ епа Ме {г1с Ве 


Сеаг 
Саггу Ш 
Саггу Ш 
Саггу оц 


Саггу оцри{$ 


Сеп{га]! ргосеззог 


ЧП 
Саггу ой1 
Сыр зеес+ мы 


Слово, байт, операнд А для че- 
тырехразрядного арнфметичес- 
ко-логического устройства 
(АЛУ) 

Выход равенства операндов А 
и ВвВАЛУ 

Выходы неравенства операндов 
А иВвАЛУ 
Арифметическо-легическое уст- 
ройство, АЛУ 

Вход переключения асинхрон- 
ного и синхронного режимов 
Слово, байт, операнд В (для 
четырехразрядного АЛУ) 

Вход переключения счета дво- 
ичного (В) на десятичиый (2) 
Вход тактовых импульсов 

Вход тактовых импульсов для 
уменьшения счета 

Вход разрешения тактовым им- 
пульсам 

Вход параллельного наращи- 
вания числа разрядов счетчика 
«Трюковый», вход разрешения 
счета, необходимый при нара- 
щивании разрядности счетчиков 
Вход сброса, очистки счетчика 
Вход для разряда переноса 
Вход переноса в сумматор 
Выходы переноса: от суммато- 
ра (Сь-), от четырехразряд- 


1 ного АЛУ (Св+4) 


Выходы вспомогательных сиг- 
налов переноса от узла уско- 
енного переноса для АЛУ 

ПУ — центральное — процес- 
сорное (обрабатывающее) уст- 
ройство - 
Выход старшего разряда для 
переноса 
Выбор кристалла; доступ к од- 
ной из микросхем, входящих в 
устройство 


Продолжение табл. П1 


Обозначение Исходное назваиие Значение, расшифровка 
Со Соцпё ир Вход тактовых импульсов для 
увеличения счета 
СВЧ Саггу 1осК аНеа4 Схема ускоренного переноса 
или (СУП) 
19) О-Шр-Нор Р-триггер 
} о) аа при Вход данных трнггера, счетчи« 
ка, регистра | 
20—23 —Р,и |РагаПе]! три Входы параллельной загрузки 
| данных в счетчики, регистры 
РЕМОХ Пети р/!ехег Демультинлексор 
БЫ Дафа зег1а1 шрщ Вход последовательных данных 
05 Да{а зе]ес{ Вход выбора данных .. 
т, ОВ Рафа 1е{, даа 15+ | Входы для последовательной 
загрузки даниых слева и епра- 
у ва (в регистр) 
О$Ь, 0$В Даа ЗН ей, даа |Входы для сдвига данных вле“ 
` ЗЫ ие во, вправо 
050 —2$7 Да{а зе!!! при{5 Входы данных последователь» 
ные (разряды 0..7) 
Е Бла е Вход для сигнала разрешения 
ЕС ЕпаБ1е сои Вход разрешения счета 
ЕЕ Бпае еуеп Вход разрешения, четный 
Е Епа1е шрё Вывод микросхемы, по которо- 
му дается разрешение приему 
входных данных (разрешение 
входу); вывод стробирования 
входа 
ЕО Епа Ме при /оцриё  |Вывод для одновремениого раз» 
решения как по входу, так и по 
выходу 
ЕО Ела]е оц{риё Вывод разрешения по выходу 
Ро — 23 БипеНоп ошЁри{$ Выходы функции, результата 
работы АЛУ 
а Саггу вепега оп Вспомогательный сигнал пере“ 
носа между АЛУ и СУП 
@5 Отоир $15па1 То же, групповой сигнал 
в НАзегезуз три Вход управления гистерезисом 
логического элемента 
Н@) при /Ошри Один провод порта вход/выход 
и— 16 при 1—16 Входы 16-разрядного слова 
к К-Ер-Пор К-триггер 
к ЛК-триз Входы } и К управления триг* 
гером 
Т5В Геазё ч8Нсай Б |Младший зиачащий разряд, . 
МЗР | 
М Моде соп4го1 Вход переключения режимов” 
«Арифметнка — логика» для 
АЛУ 
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Продолжение табл. П1. 


Обозначение Исходное название Значение, расшифровка 
МУВ МозЕ з1еп1 сай БИ Старший значащий разряд, СЗР 
мох Ми р]ехег Мультиплексор 
ОЕ О44 епае Вход разрешения нечетный 
РЕ Реаг Ку шрш Вход полярности 
Р Саггу ргораба1юоп Вспомогательиый сигнал рас- 
пространения переноса между 
АЛУ и СУП 
РЕ РагаИе] епаБ]е 1оа4 Вход разрешения параллельной 
загрузки 
Р/$ Рага Пе] /зег1а] Вход переключения режимов 
работы: параллельного и по- 
—_ следовательного „_ 
о, © Ошри Прямой О и инверсный © выхо- 
ды 
©сс О-ошрщ сопуег$1оп Выход завершения преобразо- 
сотр|ее вания 
Ргезеё Ргеу10 цз зе# Предварительная установка 
Везе! Асинхронный сброс данных 
р триггера, счетчика, регистра 
В еа@ они ыход чтения 
КА, ВВ ки гово Аапав |Адреса чтения А и В 
КЕ Веа@ епаЫе Вход разрешения чтения 
К$ В$-11р-Нор, ВЗ-Лавен |Е$-триггер, К$-защелка 
В., С, Триние сотропегиз Наименование выводов для 
подключения времязадающих 
элементов 
5 Зе Установка триггера, счетчика, 
регистра 
ЗЕ её епае Разрешение предварительной 
параллельной записи в счетчнк, 
установки 
$1 З{аг+ Вход запуска регистра после- 
довательного приближения 
ЗАВ Зиссез{уе арргох]1- Регистр последовательного при- , 
шаНой гс б1$ег ближения РПП 
Я Зег!а! шрш Вход последовательный 
УК, У Зег!а! {приз ге, Входы последовательные спра- 
У [ен ва и слева 
$8 Зупсрго гезё Вход сброса счетчика, регист- 
ра, синхронного с тактовым им- 
пульсом 
ЗОВ Зи гасог Вычитатель 
50М Зипита Юг Сумматор 
$0 — $3 — $ Зе]ес{ {приз Входы выбора режимов работы 
50, УЕ Зит 04а, Зит еуей Выходы сумм четности и нечет- 
ности 
$0 — 55 Зит ошриё Выходы суммы 


Окончание табл. П1 


Обозначение 


Исходное название 


Значение, расшифровка 


—_—_—_—_—и_иыии дд Й_ЙЙЙЙИШ 68686868685 ———ц5————— к 


т 


О, Оо-ы 


Тов е Пр-Нор 


Тегичпа! соипё 
"Тыгие /сотр1етей{ 


Теги па! соци до\н 
Тегиипа] соийё ир 


Ор/Ро\жп 


МУ три 
\/г15 84 адгеззез А, В 
Ул епае 
1-зае 


Оп’рий 
Высокий 


Низкий 
Высокий, низкий 


Триггер, делящий частоту иа 
два ` 


Выход окончания счета 


Вход переключения кодов: 
прямой — дополнительный 
То же, на уменьшение счета 
То же, на увеличение счета 
Напряжение коллекторного пи- . 
тания 

Напряжение эмиттерного пита- 
НИЯ 

Вход управления реверсивным 
счетчиком: больше/меньше 
Вход записи в память 

Адреса записи в память А и В 
Вход разрешения записи 
2-состояние для логического 
элемента с тремя состояниями, 
разрыв цепи выхода 

Выход логического элемента 
Высокий статический (входиой 
или выходной) уровень 

Низкий статический уровень 
Логические уровни перед при- 
ходом тактового перепада 
Схема безразлична к любым 
сигналам на данном входе (см. 
таблицы состояиий) 
Микросхема с таким названием 
выпускается (см. таблицы но- 
менклатуры) . 
Положительный запускающий 
перепад (фронт) на тактовом 
входе 

Отрицательный — запускающий 
перепад (срез) на тактовом 
входе 

Полный импульс запуска на 
тактовом входе 

Состояния выходов (уровни 
а=в или а=н) перед приходом 
тактового импульса (перепада) 
Окончательные выходные уров- 
ни (О=В или Ни О=Н или В) 
после прихода тактового им- 
пульса (перепада) 

Состояние выхода в моменты 
Ци 


иди АиАиАААААААААААААААААА»о 
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Таблица П2. Микросхемы ТТЛ 


Номер табли- 


$48 


Обозначение цы» рисунка Обозначение Номер табл. 
АГ! Рис. 1.136 | ЛА1—ЛАА, ЛАб— | Табл. 1.12 
АГЗ Рис. 1.138 | ЛА1З, ЛА16, ЛА19 
АПЗ, АПА Рис. 1.16 | ЛЕ1-ЛЕ? Табл. 1.15 
АПб Рис. 1.18 | ЛИЬ ЛИЗ—ЛИ6б Табл. 1.11 
ГЕ Рис. 1.139 | ЛДУ, ЛДЗ Рис. 1.29 
ИВ1, ИВЗ Табл. 1.65 1 ЛЛ1 Рис. 1.273 
ИД, ИДЗ, ИДА, ИД6б, | Табл. 1.65 | ЛЛЗ Рис. 1.34 
ИДУ, ИД10, ИД лн!-лнНб Табл. 1.4 
ИЕ?, ИЕ4 — ИЕН, | Табл. 1.31 | ЛР1, _ЛРЗ3, ЛРА, | Табл. 1.17 
ИЕ!4—ИЕ!7 ЛРУ—ЛРИ, ЛР|!З 
ИМ!—ИМЗ, ИМб, | Табл, 1.85 | ЛИА Рис. 1.12, 6 
ИМ? ЛП5 Рис, 1.34 
ИП2—ИП5 Табл. 1.102 ЛП7, ЛП8 Рис. 1.14 
ИПб, ИП7 Рис. 1.18 | ЛП, ЛПИ Рис. 1.15 
ип Рис. 1.119 !ПРб, ПР? Табл, 1.91 
ИР!  ИРИ-—ИР!, | Табл. 1.45 | РП, РПЗ Табл, 1.91 
ИР15—ИР20 РУ!, РУ? Табл. 1.91 
ИР21 Рис. 1.1101 СП1 Табл. 1.102 
ИР22—ИР?25 Табл. 1.45 | ТВТ, ТВб, ТВ9Э—ТВ11, | Табл. 1.25 
ИР26 Табл. 1.91 | ТВ1Б 
ИР27 Табл. 1.45 | ТЛ1-—ТЛЗ Табл. 1.19 
КП, КП?, КПБ, КПУ, | Табл. 1.75 | ТМ2, ТМ5, ТМ7—ТМ9 | Табл. 1.21 
КПИ-—КП15 ТР2 Рис. 1.53 
Таблица ПЗ. Соответствие наименований зарубежных и 
отечествениых микросхем ТТЛ 
74, 741.5, 743, | К15б, К5бБ | 74, 741.5. 74$, | К155, К5бб | 74, 741.5, 74$, | К15б, КБбб, 
742, 74А$, | КБЗ1, К15З1, | ТАБ, 7ААЗ, | КБЗЕ К1531, | 74АЕ, 7ААЗ, | КБЗ, КТ, 
74АТ5 К1533 74А1.$ К1533 7441.5 К1533 
7400 ЛАЗ 7415 ЛИ4 7438 ЛА! 
7401 ЛАЗ 7416 ЛН5 7440 ЛАб 
7402 ЛЕ! 7417 Га 7442 иИДб 
7403 ЛАЭ 7420 ЛА! 7450 ЛР1 
7404 ЛН! 7421 лИб 7451 ЛРИ 
7405 ЛН? 7422 ЛА? 7453 ЛРЗ 
7406 лНЗ 7423 ЛЕ? 7454 ЛР1З 
7407 ЛН4 7425 ЛЕЗ 7455 ЛРА 
7408 Ли! 7426 ЛАП 7460 ЛД 
7410 ЛА4 7427 ЛЕ4 7464 ЛРЭ 
7411 ЛИЗ 7428 ЛЕБ 7465 ЛР10О 
7412 ЛА109 7430 ЛА? 7472 ТВ 
7413 Тл! 7432 лл 7474 ТМ? 
7414 ТЛ2 7437 ЛА!2 7475 ТМ7 


Окончание табл. ПЗ 


74, 7415, 74%, | К155, Кб5Б, | 74, 741,5, 743. | К155, Кббб, |74, 741,5, 745, | К155, К5б: 
74Е, 74А$, | К5ЗТ, К15З1, | 74Р, 744$, | К5ЗТ. К16З1, | 74Е, 7443, | К5ЗИ, К1БЗ1, 
7441.5 К1533 74А15 К!533 74А13 К1533 
74 ТМ5 74152 КП5 74245 АПб 
7480 ИМ1 74153 КП? . 74251 КП!5 
7481 РУ! 74154 ИДЗ 74253 КП? 
7482 ИМ? _ 74155 ИД4 74257 КПИ 
7483 ИМЗ 74160 ИЕ9 74258 КГи4 
7485 СП 74161 ИЕ! О 74260 ЛЕ? 
7486 ЛИ5 74163 ИЕ!8 74261 ИП8 
7490 ИЕ? 74164 ИР8 74279 ТР2 
7492 ИЕ4 74165 ИРЭ9 74283 имМб 
7493 ИЕБ ' 74168 ИЕ!6 74295 ИР!6 
7495 ИР1 74169 ИЕ! 74298 КП3 
7497 ИЕЗ 74170 РИ 74299 ° ИР24 
74107 Твб 74172 РПЗ 74322 ИР28 
74109 ТВ15 74173 ИР15 74358 ИМ? 
74112 ` ТВ9 74174 ТМ9 74365 9 
74113 ТВ10 74175 ТМ8 74366 ЛНб 
74114 ТВИ 74180 ИП2 74367 ли 
74121 АГ 74181 ИПЗ 74373 ИР22 
74123 АГЗ 74182 ИП4 74374 ИР23 
74124 ГГ 74184 Прб 74377 ИР27 
74125 ЛП8 74185 ПРУ 74381 ИК2 
74128 ЛЕб 74192 ИЕб 74384 ИП9 
74132 ТЛЗ 74193 ` ИЕ? 74385 ИМ? 
74134 ЛА!9 74194 ИР!1 74395 ИР25 
74136 ЛЛЗ 74195 ИР!? 74482 ВГ! 
74138 ИД? 74196 ИЕ! 4 74630 ВЖ1 
74139 Ида 74197 ИЕ!Б 74670 ИР?26 
74140 ЛА 6 74198 ИР! 3 АМ25$05 ИК! 
74141 ИДИ, 74240 АПЗ АМ25$07 ИР18 
74145 ид 74241 АПА АМ25508 ИР!9. 
74148 ИВ1 74242 ИП6б АМ25509 ИР20 
74150 КИ! - 74243 ИГ АМ25$0 ИР21 
74151 КГ 
Таблица П4: Микросхемы КМОП 
Обозначение Номер фисун ° Обозначение Номер И ыы 
АГ! Рис. 2.81 ИМ! Табл. 2.29 
ГЕ! - Рис. 2.78 | ИП2—ИП4 Табл. 2.29 
ид! Рис. 2.58 |ИР>2, ИРб, ИР9, ИР1О,| Табл. 2.28 
ИД Рис. 2.60 ИР!?, ИР!З 
ИЕ?—ИЕБ, ИЕ8— | Табл. 2.16 | КПЬ КП? Табл. 2.9 
ИЕЦ, ИЕ!4-—ИЕ16б, Кт1, КТЗ Табл. 2.9 
ИЕ! 9 
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Окончание табл. ПЯ 


Обозначенне Номер рисун- Обозначение Ном м баны ` 
ЛА7—ЛА19 Табл. 2.1 |РУ2. Табл. 2.29 
ЛЕБ, ЛЕб, ЛЕ! Табл. 2.2 | СА! Табл. 2.29 
янь ЛН2 Табл, 2.2 |} ТВ1 Табл. 2.11 
С? Рис. 2.12 | ТЛЕ Рис. 2.9 
ль ЛпП2, ЛПА, | Табл. 2.5 | ТМ1-—ТМЗ Табл. 2.11 
пи, ЛП? ТР? Табл. 2.11 
ПУ!--ПУб Табл. 2.7 


Таблица П5. Соответствие изименований зарубежных 
и отечествениых микросхем КМОП 


СР 4000А и К!76 и СР 40004 и К176 и СО 4000 и К!76 и 
Ср 40008 К561 Ср 40008 К561 Со 40008 К5б1 
<Ср4000 ЛП4 (04023 ЛАЭ (4061 РУ2 
Со4001 ЛЕ Ср4025 ЛЕ! Ср4066 КТЗ 
Со4002 ЛЕб Ср4027 ТВ! Ср4093 тл! 
Ср4006 ИРО Ср4028 ИД! Ср4098 АГ! 
Ср4007 Во ©4029 ИЕ! 4 Ср40107 ЛА10 
Ср4008 ИМ! С04030 ЛП? Ср40108 ИР!2 
©р4009 ПУ? Ср4034 ИРб С040109 Пуб 
Ср4010 ПУЗ Ср4035 ИР9 ©4018] ИПЗ 
(04011 ЛА? Ср4039 РИ Ср40182 ИПА 

` ©СР4012 ЛА8 Ср4042 ‚ТМЗ МС14502 ЛН! 
(04013 ТМ2 Ср4043 ТР2 МС14516 ИЕЙ 
©4015 ИР? Ср4046 ГГ МС14520 ИЕ! 
©4016 КТ! Ср4049 ЛН? МС14531 СА! 
©Б4017 ИЕ8 Ср4050 ПУ4 МС!4554 ИПБ 
Ср4018 ИЕ! 9 Ср4051 КП2 МС14580 ИР!2 
Ср4019 ЛС2 Ср4052 КГ МС! 4581 ИПЗ 
Ср4020 ИЕ!6 Ср4056 ИДБ МС14582 ИПА 
Ср4022 ИЕЭ Ср4059 ИЕ!Б МС14585 ИП 

Таблица П6. Соответствие наименований зарубежных и 
отечественных микросхем ЭСЛ 
Микросхемы рису. Микросхемы рису: 
Зарубежные | Отечественные нок Зарубежные | Отечественные нок 


МС10101 К5ОоЛмМ!01 | 3.10 | МС10106 К500ЛЕ!106 3.10 
МС10102 К500ЛМ10? [3.101 МС!0107 К500ЛП107 |3.И 
МС10105 К500ЛМ105 | 3.10 | МС!0109 К50оЛМ109 | 3.10 
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Окончание табл. ПЗ 


Микросхемы Рису- Микросхемы Рису-. 

Зарубежные | Отечественные нок Зарубежные | Отечественные нок 
МС!0110 К500ЛЛ110 13.101 МС10181 К500иП181 3.30 
МС! 1 К5ООЛЕ! 11 3.10 | МС!00102 | К1500ЛМ102 | 3.37 
МС10115 К500ЛГ 15 3.13 | МС100107 | К1500ЛП107 | 3.37 
\МС10116 К5ООЛГИ 16 3.13 | МС100112 | К1500ЛИ11? | 3.37 
№МС10117 К500ЛК117 |3.12 | МС100114 | КЕБООЛПИА | 3.37 
МС10118 К5ооЛК118 3.12 | МС100Е7 | К!5007ЛК117 13.38 
№МС10123 К500ЛЕ123 3.10 | МС100118 | К!500ЛК!18 |3.38 
МС10124 К5ООПУ 124 3.14 | МС!00122 | К1500ИП!22 |3.38 
МС10125 К5ООПУ 125 3.15 | МС100123 | К!500ВА123 3.38 
МС10129 К500ЛП129 3.16 | МС!00130 К1500ТМ1309 — 
№МС!0130 К5ООТМ130 3.18 | МС100131 К!500ТМ131 3.39 
МС10131 КБООТМ131 3.19 | МС100136 | К!500НР!36 — 
№МС10133 К500ТЛ133 3.20 | МС100141 К1500ИР141 3.40 
МС10134 К50ООТМ1 34 3,21 | МС100150 К1500ИР150 | 3.41 
МС!0136 К500иЕ!136 3.231 МС100151 К1500ИР!51 3.41 
МС!0137 К500иЕ 137 3.23 | МС100155 | К!1500КИ155 — 
МС10141 | К500ИР!41 3.24 | МС100156 К1500ИП156 | 3.42 
№МС!0149 К500РЕ!1 49 3.321 МС100160 К1500иП160 | 3.43 
№МС!0160 К500иВ160 3.28 | МС100163 | К1500КП!63 | 3.44 
МС10161 К500иД161 3.26 | МС100164 : К1500КГ64 | 3,44 
МС10162 К500иИД162 | 3.26 | МС!100170 | К1500ИД170 — 
№МС10164 К500иД164 13,25 1 МС100171 К1500КП17! — 
МС10165 К500ИВ165 3.27 | МС100194 К!500ИП194 — 
МС10173 К5оОТМ!73 3.22 | МС!100415 | К1500РУ415 - 
МС!0179 К500ИИ!79 3.311 МС100470 К1500РУ470 — 
МС19180 К500имМ180 3.29 
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